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ପ୍ରସ୍ତାବନା 


ଆସ୍ଚଲକ ଗ୍ଵଷାରେ କ୍ାନ ବକ୍କଞନ ସଂପର୍କରେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗରୁ ରଚନା ପାଲି ପାରସ୍ତ୍ିକ ଦୋବଲୀ 
ଏକାନ୍ତ ଅପରହାର୍ଯୟ । ଶରଦ ଗ୍ଵଖାର ମୂଲ ଉପାଦାନ ! ଅଧ୍ଜା କ୍ଥାନର ଷରସର ଦବୃଙ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ରଢ୍ୟେକ 
ଶ୍ଵଖାର ଶକ ଭଣ୍ଡାରର ଅଭଭବୃର୍ ହେବା ସ୍ପାଗ୍ତବକ । ଭେହୁ ପାରତ୍ତ୍ୃଷିକ ଣ୍ଦାବଲୀ ଓ ନବାଗଭ ବିକ୍ଞାନକ 
ଶରଦ ସମ୍ଭାରକୁ ନେଇ ପୁର୍ତ୍ତା]ଙ୍ଗ ଅଭଧାନ ସଙ୍ଚାଲନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ଯକ ! ଏଥ୍ଯାଲ୍ତ ଏ ସଂସ୍ଥା ବରଭନ୍ତ୍ର 
ବଷିସ୍ଟରେ ପରତ୍ତଷା ପ୍ରଣସ୍କନ ଅଲି ପ୍ରଣେତାମ୍ମଣ୍ଡଲୀ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ଛନ୍ତ । ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜି ନସ୍ଟରଂ ବଷସ୍ତକ ପରତ୍ଵଷା 
ପ୍ରସ୍ତର ଜମ୍ମ୍ତେ ନମ୍ପଲଖିଭ ବଣିଷ୍ଟ ବଶେଷନ୍ତମାଚନେ ସଦସ୍ଟ ସମ୍ଭତ ପ୍ରଦାନ କର ଅମ୍ତ୍ର୍ାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ାଧ ସାହାସ୍ଯ 
କରଅନୁନ୍ତ । 


ବ୍‌ ¦ ପ୍ରଫେସର ବ୍ରଜବନ୍ଧ ମହାପାନଟ ଅଧଧଷ, ଇଞ୍ଁ ନସ୍ୃରଂ ବଶ୍ବବଦ୍ୟାଲସ୍ଟ ଦୁମ୍ଲା 

୬ । ଡଲ୍ଟର ନତ୍ତ୍ୟାନନ ଷଞ୍ଚନାସ୍ଟକ, ଗ୍ରଫେସର, ଇଞ୍ଁ ନୟ୍ଟରଂ, ବୁଲା 

୩ | ଖୀ ଦଙ୍ପ କୁମାର ରାସ › ରଡ଼ର, ସାଲ କ ଇଞ୍ଜଁ ନସ୍ବରଂ ବଷ୍ଵଗ, ର୍‌ଜ୍ରକେଲା 
୪ | ଶୀ ର୍ମାନାଥ କାନୁନ୍‌ଗୋ, ରିଡ଼ର, ସାର୍କ କ ଇଞ୍ଚ ନୟ୍ରଂ ବତ୍ଵଗ, ରାଜ୍ରକେଲା 
୫ | ଖୀ ବ୍ରଜବନ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ଅଧାପକ, ଯାନ କ ଇଞ୍ଚ ନୟ୍ରଂ ବର୍ଗ, ର୍‌ଉ୍‌୍ରକେଲା 


ଜି ଡିଉ ଶିକ୍ଷାବଡୁଙ୍କ ସହାସ୍ଵ ଜାରେ ଅମର ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଚ ନୟ୍ତରଂ ପରଷ୍ପତା ଯଥାର୍ଶ!ଘ ସ୍ରକାଣ କରିବା 
ସମ୍ଭବ ହ୍ରୋଇଥିବାରୁ ଅମେ ସଂସ୍ଥା ଡରସରୁ ତାଙ୍କୁ ହାଦଦି କ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞପନ କରୁଅଛୁ । 


ପର୍‌ଶେଷରେ ଅମର୍‌ ଅଶା ଯେ, ପାଠ୍ଯସୁ ସ୍ଥକ ଗରଣସ୍ବନ ଓ ସ୍ତକାଶନ ପର କାତ୍ରସ୍ତ କାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର 
ବୃର୍କ ଇଗଙ୍ଟ, ଅଧାରକେ ଓ ଚ୍ରାନ୍ଷସଜ୍ାକ ସଥାସଥ ହହ୍ରଯୋଗ କର୍‌ବେ । ଡଦ୍ଦ୍‌ାଗ୍ଵ ଅମ୍ତର୍‌ ନାତ୍ରଗଵ୍ାର ସୌଷ୍ଟବ 
ସମ୍ପାଦନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍କେ ଜାଖସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ସାଧ୍‌ ହ୍ୋଇପାରବ । 


ଶ୍ରୀନବାସ ସା 
ଭ୍ଵବନେଣ୍ଟର ୀନବାସ ସାହ୍ଧ 
ନଭ୍େଶକ 
ଭା ୧ ୬-୨୬-୭୪ ଓଡ୍ତଣା ଗ୍ଵଜ୍ଯ ପାଠ୍ଯପୁ ସ୍ଥକ ସ୍ରଣ୍ଟେନ ଓ ସ୍ତକାଣନେ ସଂସ୍ଥା 
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abrasion pressure 


abrasive 

—, artificial 
—, coated 
—, emery 
—, manufactured 
— , mild 

— , natural 
—~, soft 

—, belt 

—, finishing 
—material 
—wheel 
absolute 

— humidity 
— path 

— pressure 
— scale 


— scale of tempera- 
ture 


— temperature 
— system 

— system of units 
— unit 

— value 

— velocity 

— viscosity 


ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜି ନସଶଂ 


ଅପଘଷିଣ ଗୃପ 
ଅଗଘଷ୍ତୀ, ଅପଘକ 
କୃତ୍ରିମ ଅଷଘଷିକ 
ଲେପିଜ ଅପଘଷ୍ରକ 
ଏମେସଗ୍ର ଅପଘର୍ଷକ 
ପସ୍ଛୁଭ ଅଷଘ୍ଷକ 
ମୃଦୁ ଅଷଘଷକ 
୍ଥାକୃର୍କ ଅସଷିକ 
ଜର୍‌ମ ଅପପଷ୍କ 
ଅପଘଷୀ ବେଲ୍‌ଃ 
ମମ୍ଭାପକ ଅପଘଷୀ 
ଅଷଘଷ୍ମୀ ପଦାର୍ଥ 
ଅଷପତଷ୍ୀ ଚନ୍ତ 
ପରମ, ଅଖଣ୍ଡ, ନରଗେକ୍ 
ନରଗେକ୍ଷ ଅଦ୍ର ଡା 
ନରଗେଷ ଅଥ 
ନରଗେଷ୍ଷ ଟ୍ଟୃଷ 
ନରଗେକ୍ଷ ମ୍ଭାପନମ 
ନରପେଷ ଉ୍‌ନ୍ବଷ 
ମ୍ଭାଷନମ 
ନରପେଷ ଦଷ୍ବପ 
ନରଗଣେଷ୍ଷ ପକର 
ନରପେଷ୍ ମାନକ ପକର 
ଜରପେଷ ମଭାନ୍ଧକ 
ନରପେଷ୍ଷ ମୃଲ୍ୟ 
ନରଷେଷ ପର୍‌ବେଗ 
ପରମ ଖ୍ୟାନା 
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absolute zero (of 
temperature) 

absorb 

absorber 

—, Lanchester 

absorption 

dynamometer 
absorptive power 


abstract 


accelerated draught 
accelerating head 
acceleration 

—, angular 

—, average angular 
—, centripetal 

—, gravitational 
—, linear 

—, centre 

— curve 

— diagram 


ରମ ଶୂନ (ଜ୍ଶଗ) 


ଅବଣୋଷଣ କରିବା 
ଅଵବଣୋଷକ 
ଲଗଞ୍ଚଷ୍ଟର ଅବରଣୋଷକ 
ଅବଣୋଷୀ 
ଡାସ୍ତନାମୋମିଶର 
ଅବଶୋଷକ୍ରଭା, 
ଅବଣୋଷଣ କ୍ଷମତା 
ନଷ୍ଟ୍୍ଷଣ କରବା (ଏ), 
ସାରଣ (ଏ) ଅମୃରି 
(Ad) 
ଵୃଡ ସ୍ତବାଭ ) 
ହରଣ ଣୀଷ, ଭୃରକ ଶଷ 
ଢୁରଣ 
କୋର୍ଣୀୟ ଜରଣ 
ହର୍‌ହାର କୌର୍ଣୀୟ ଜରଣ 
କେହ୍ଘାଭମୁଝୀ ଜୂରଣ 
ମାଧାକରୀ ଜୁର୍ଣ 
ରୈଖିକ ଜ୍ମର୍‌ଣ 
ଭରଣ କେନ୍ଦୁ 
ଢ୍ୁର୍‌ଣ ବନ୍ଧ 
ଜୃର୍ଣ ରେଖାରନ୍ପ, 
ଭୂର୍‌ଣ ଆରେ୍‌ଖ 


— displacement curve ଡୃରଣଚ ଛସ୍ଥାଘନ ବନ୍ଧ 


— image 
— load 


ଦୁରଣ ପ୍ରଭବରମ୍ବ 
ଢୃର୍‌ଣ ଭ୍ଵର୍‌ 
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ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜି ଳୟ୍ବରଂ 


accelerator (substance) 


accelerator (substance) ଜୁରକ 


— (instrument) 
accelerometer 
accessory 

—, welding 


accident 

— analysis 

— frequency rate 

— prevention 

accidental 

— burning 

— ignition 

accumulation of 
tolerance 


accumulative timing 


accumulator 


—, constant pressure 


— heat 
—, regenerative 


steam 
—, variable pressure 


— system 
accuracy 


acetona 
acetylene 

—, dissolved 
—, dry 

—,> wet 

— booster 

— compressor 


ଢୁରନ୍ଧ 
ଡ଼ୂରଣମ୍ଭାପକ ମନ୍ତ 
ସଦ୍ରୋପକରଣ 

ଣ୍ଟ ଲଡିଂ ସହ୍ରୋଷକରଣ୍ଠ, 


ଣୈଲ୍ଡନ ସହ୍ରୋପକରଣଙ 


ଦୁଘଃଣା 
4 

ଦୁଘଃଣା ବିଶ୍ରେଷଣ 

ଦୁଘଣା ଆଚ୍ଧନ୍ତ ଦ୍ବାର 

ଦୁଘଵଶଣା ନର୍ଲେଧ 

ଆକର୍ସଣ କ 

ଆଅକସିଟି କ ଜୁଲଜ୍ର 

ଆକସି କର ସ୍ତକ୍ନଲନ 

ଝଲବଗ୍ଵନ୍‌ସ ସଞ୍ଚସ୍ତନ, 
ଅବକାଶ ସଞ୍ଚସ୍ୃନ 

ସଞ୍ଚୟ୍୍ଣୀଲ (ସଞ୍ଚସ୍ବୀ) 

କାଲମ୍ମାନ୍ା 

ସଞ୍ଚାସ୍ତୃକ 

ସମ୍ଭଗ୍ତପ ସଞ୍ଚାୟକ, 
ଧ,ବର୍ଟପ ସଞ୍ଚାସ୍ପକ 

ଭାଷ ସଞ୍ାସ୍ୃକ 


ସୁନସୋୋଜ୍ ଣ୍ଣ ମ୍‌ ସଞ୍ଚାୟପକ, 


ସୁନସୋଙ୍ଗ ବାଧ ସଞ୍ଚା୍ପକ 

ଘରବର୍ତୀ ଗୃପ ସଞ୍ଚାୟ୍ୂକ 

ସମ୍ାୟୂକ ପ୍ରଣାଲୀ 

ସଠି କଢା, ଯଥାର୍ଥଢା, 

ନଭ ଲଢା 

ଆସିଖନୁ 

ଆସିଝଲ୍‌ନ୍‌ 

ଦ୍ରାବଢ ଆସିସ୍ତଲନ୍‌ 

ଶୁଷ୍ଟ ଆସିଵଚିଲ୍‌ନ୍‌ 

ଆଦ୍ର ଅଃ୍ପିଝଲ୍‌ନୁ 

ଆସିଝଲ୍‌ନ୍‌ ରୁଷ୍କର 

ଆସିଝିଲ୍‌ନ ସମ୍ପୀଡକ, 
ଆସିଝିଲ୍‌ନ ସଂଗ୍ୃପକ 


— content 

— decomposition 
— generator 

— polymerisation 


— production 

— valve 

acicular cast-iron 
acid process 

— resisting 

— steel 

Ackeret formula 
Acme thread 
action, arc of 

—, braking 

—, bursting 

—, centrifugal 

— , corrosive 

—, creeping (belt) 


—, cutting 

—, driving 
acitvation energy 
active arc (of belt) 
— mineral oil 
activity 


actual coefficient of 


performance 
— discharge 
— efficiency 


— indicator diagram 


— tension 
actuating screw 
actuator 


actuator 


ଆଧାର୍‌ଭ ଆସିଝିଲ୍‌ନ୍‌ 

ଅସିଝିଲନ୍‌ ବଯ଼ୋକନ 

ଅସିଵଝିଲ୍‌ନ୍‌ ଜନନ୍ଦ 

ଅସ୍ଵିଝି୍ଧନ୍‌ ବହୁଲୀକରଣ 
(ପଲ୍ମର୍‌ାଇକେସନ୍‌) 

ଅସିଝିଲ୍‌ନ୍‌ ଭ୍ତସ୍ପାଦନ 

ଅସ୍ରଝିଲ୍‌ନ୍‌ ଘ୍ଵଲ୍‌ଭ 

ସୂଚ୍ୟାକର ଚଳା ଲୁହା 

ଅମ୍ନ- ପ୍ରମ 

ଅମୁ ସ୍ତରର୍୍‌ଧୀ 

ଅମ୍ମୁ ଇଷ୍ମଉ 

ଆକେରେଃ୍‌ ସୃନ୍ଧ 

ଆକୁମି ଚଡ଼ି 

ର୍ଵ ସତା ଗୃପ 

ଆଗ୍ଵେଧ ର୍ଵ ସା 

ପ୍ରଷ୍Zୋଃନ ର୍ଦ ସ୍ଟା 

କେହ୍ରାପସାଟ୍ବ ର୍ବ ସା 

ସକ୍ଷାରକ ର୍ବା 

ବସର୍ପଣ ର୍ଦଵ ସ୍ବା (ବେଲ୍‌), 

ଅଭ୍୍‌ସର୍ପଣ ର୍ଵସ୍ଟା 

କର୍ନ ର୍ଦ୍ବା 

ଗ୍ବଲନ ର୍କ ସ୍ତା 

ସର୍ଵ ୟଢା ଜଜ 

ଵି ସ୍ବାର୍ଣାଲ ଗୃପ (ବେଲ୍‌) 

ସର୍ବ ସ୍ଵ ଖନଜ ଭେଲ 

ସର୍ଦ ସୃଢା 


ସ୍ରକ୍ସତ ସମ୍ପାଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 
ପ୍ରକୃତ ନଃସର୍‌ଣ 

ପ୍ରକୃ ଦକ୍ଷତା 

ପ୍ତକ୍ଧତ ସୂଚକ-ଆରେଖ 
ସ୍ତକସଭ ଭାନ 

ସଞ୍ଚାଲକ ସ୍ବ, 

ସଞ୍ଚାଲକ 
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actuator electronic 


air ejector 
actuator electronic  ଇଇଲେକୁ୍‌ଝଜକ ସଞ୍ଚାଲକ . | —, angular କୋୌଣିକ ଅଗ୍ରତା 
Adamson’s flanged ଆଡାମ୍ସନ୍‌ ଫ୍ଲାଞ୍ଚଯୁକ୍ତ —, ignition. ପ୍ରକ୍ଵଲନ ଅଗ୍ରଡା 
Seam ସିମ୍‌ | erator ବାଉନ, ବାସ୍ୁନ୍ଧ 
adaptor ଅଡ଼ାପ୍‌୍୫ର୍‌ aerial conveyor ବ୍ରାସ୍କୁପଥ ବାହକ 
== collet କଲେଃଝ୍‌ ଆଡ଼ାପଃର୍‌ aerodynamic ବାସ୍ତୁଗରିକ 
addendum ଅଡ଼େଣ୍ଡମ୍‌ — test ବାୟ୍ତୁଗରକ ପଟ୍କ୍ଷଣ 
— circle ଆଡ଼େଣ୍ମ୍‌ ବୃ aero-engine ବିମ୍ଭାନ ଇଞ୍ଚ ନ 
adherent slag ଆସଞଞ୍ଜ ତ ଧାରୁମଲ aerofoil ବାସ୍ତୁଷନ୍ଧୟ ଏରଙସ୍ଟେଲ 
adhesion ଆସଞ୍ଜନ — section ବାସ୍ତୁପନ୍ଧକ ପରଚ୍ଛେଦ 
—, coefficient of ଆସଞ୍ଜଲ ଗୃଣାଙ୍କ — theory ଲାସ୍ତୁଷନ୍ଧକ ତ୍ତ 
— force ଆସଞ୍ଜନ ବଲ aeronautic engine ବିମାନ ଇଂଜିନ୍‌ 
adiabat ରୁତଢାପ ରେଖା aeronautical ବୈମ୍ଭାନଧକ ଇଜ ନସ୍ତର୍‌ଂ 
adiabatic ଚୁକଢାଷ, ରୁକଢାପ ରେଖା engineering 
ଆଡ଼ଆବା?ିକ୍‌ | affinity ଆସଲ୍ଜ 
—, irreversible ଅପ୍ରଭନ୍ଧମ୍ୟ ରୁଦ୍ଦତାଷ —, chemical ଗ୍ଵାସାସ୍ଟନକ ଆସ 
— compression ରୁକଡାପ ସମ୍ପୀଡ଼ନ, after burning ଗଞ୍ତାଭୁଜ୍ଲଲନ 
ରୁକତାପ ସଂଗ୍ୃପଜ | after cooler ପଣ୍ମାଭୁ୍ଣାଉକ 
— curve ରୁକଢାପ ବଦ୍ଧ, age hardening କାଲନ୍ଧନ୍ପିକ କଠ ର୍ଜୀକରଣ 
— equation ରୁକଡାପ ସମ୍ମୀକରଣ ageing କାଲସ୍ତଷ୍ତ୍ବବନ 
-— expansion ରୁଜଉାପ ପ୍ରସାରଣ agitated ବଲେଡ଼ିଉ 
— flow ରୁଜଢାଷ ସ୍ତବାହ agitator ବିଲେଡ଼କ FP 
— frictionless flow  ରୁକଭାପ ଘଷଣସ୍ତ୍ରନ air, compressed ସମ୍ପୀଉଜଉ ବାସ ସଂଗ୍ଵପତତ 
ପ୍ରବାହ ବାସ୍ତୁ 
— heat drop ରୁକଜାପ ଢାପପାଉ —, excess ଅରରିକ୍ତ ବାସ୍ତୁ 
adjustable angle plate ସମ୍ମାତ୍ମୋଜଯ କୋଣ — blast a ବାସ୍ତୁ 
ପକା | ¬ ¬ injection ବାଜ୍ୟାନ୍ତଃଷ୍ଷେଷଣ 
— collar ସ୍ମମ୍ମାଯୋଜ୍ୟ କଲର୍‌ —compressor ବାସ୍ତୁ ସମ୍ମୀଡ଼କ, (ସଂଚୃପକ) 
— swivel bearing ସମ୍ଭାମୋଜ୍ୟ ଦୁମିଲ ବସ୍ଟରଂ | ¬ ¬ › single stage ଏକପଦ୍ଦ ଏକନ୍ଧ ୟ୍ଟ ବାସ୍ତୁ 
— trestle ସୂମ୍ମାଯୋଜ୍ୟ ମଞ୍ଚକା single acting ସମ୍ମପୀଡ଼କ (ସଂରୃଷକ) 
adjusting screw ସମ୍ଭାସ୍ମୋଜକ ସ୍ଵ, — cooling ଚାସ୍ତୁଣୀଉଲନ 
admission valve ଅଲ୍ତଗମ ଭ୍ତଲ୍‌ଉ — craft ବ୍ରାସ୍ତୁସାନ 
adsorption ଅଧ୍ୁଣୋଷିଣଡ | — cycle ବା୍ଡୁନନ୍ତ 
advance ଅଗ୍ରଢା, ଅଗ୍ରୀକରଣ (ଏ) | — duct ବାସ୍ତୁନାଲିକା 
—, angle of ଅଗ୍ରଭା କୋଣ — ejector ବାସ୍ତୁନ୍ତ୍ରା୍ମକ 
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air foil 

-— — section 

— gap 

— hardening steel 
— horse power 
— jet burner 

— motor 

— operated chuck 
— pre-heater 

— press 

— pump 

— resistance 


¬ ew, multiblad ed ¢ ହୃଚ୍ରେଡ୍‌ବଶିଷ୍ଟ ବାସ୍ତୁ ଝମ 


ସା କ ଇଜ ନସୃର୍‌ଂ 


air foil 
ee OTA O OOO 
| ଆଲ୍‌ସ୍ତ ଇଷ୍ମାଉ 


ବାସ୍ତୁପନ୍ଧକ 
ବାସ୍ତୁପନ୍ଧକ ପରଚ୍ଛେଦ 
ବାସ୍ତୁଙାଙ୍କ 
ବାସ୍ତୁକଠନ ଇଷ୍ମତ 
ବାସ୍ତୁ ଅଶ୍ୃଶ୍ର 

ବାସ୍ତୁ ଜେଃ୍‌ ଜ୍ଵାଲକ 
ବାସ୍ୁମଃର 
ବାସ୍ତୁଗ୍ତଲଭ ଚକୁ 
ବାସ୍କ ପୁଝଂଢାପକ 
ବାସ୍କଟ୍ଟଲଉ ଗ୍ୃପକ 
ବାସ୍ତୁ ପଞ୍ଚ 

ବାସ ସ୍ତରଗର୍େଧ 


~—— standard effici €n୯ ବାସ୍ୃମ୍ାନକ ଦକ୍ଷା 


— valve 

— vent 

— vent screw 

— vessel, 

airless injection 
airship engine 
alarm, fire 

— gong 

aligned section 
— sectioning 

— system 
alignment 

—, axial 

Allan link motion 
all gear drive 
allowance 

alloy 

—, aluminium 

— cast iron 


(ଏଡିସିଏନ୍‌ସି) 


ବାସ୍ତୁ ତ୍ଵଲ୍‌ ଭ 
ବାସ୍ତୁ ଦାର 

ବାସ୍ତୁଦ଼ାର ସ୍ତ 

ବାସ୍ତୁ ପାନ 

ବାସ୍ତୁସ୍ତନ ଅଲ୍ଧୁଃକ୍ଷେସଣ 
ବାସ୍ତୁପୋଉ ଇଞ୍ଜ ନ 
ଅର୍ଟ୍ଧ ସଙ୍କେଉକ 
ଚେଢାବଙଜ୍ଜୀ ପଣ୍ତା 
ସଂରେଖିଉ ପର୍‌ଚ୍ଛେଦ 
ସଂରେଖିଜ ପର୍‌ବଢ୍ଛଦନ 
ସଂରେଖିଭ ପକର 
ସଂରେଖନ 

ଅ୍ଥୀୟ ସରେଖନ 
ଆଲନ୍‌ ଲଇଁ ଗର 
ପୁର୍ଷ୍ ରିଅର୍‌ ସ୍ତଚଟଲନା 
ଆଲଜ୍‌ନ୍ସ, ସଂଭର, 
ମିଣ୍ରଧାରୁ, ଆଲ୍ସ୍ 
ଆଲୁନିନଅମ୍ଭ ଆଲ୍‌ସ୍ଟ 
ଆଲ୍‌ସ୍ତ ରଲା ଲୁଦ୍ରା 


— steel 
alpha ferite 


alternate side firing 


alternator 


—, arc welding 


altitude 
alum salt 
aluminium 
— alloy 
— bronze 


ammonia 
— compressor 


ampere 
— meter 
amplitude, double 
analogous 
analysis 

—, accident 
—, dimensional 
— „, Orsat 

— volumetric 
anchor 

— block 
anchored 
anchoring foot 


angle, axial pressure 


—, bevel 
—, blank cone 
—, caster 


angle caster 


ଆଲ୍‌ଫା ଫେଗ୍୍‌ଇଞ୍‌ 
ସ୍ରତ୍ୟାବଶ୍ଠୀ ପାଶ 
ଅଗ ସଂଯୋଗ 
ଅଲ୍୭ରଳେ୭ର , 
ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ଚିନ୍ 
ଆକି ଣ୍‌ ଲଞଜଂ 
ଆଲ୍୫ର୍‌ଝନ୫ର୍‌ 
ଜଡା 
ଫିଝିକର୍‌ ଲବଣ 
ଆଲୁମିନିୟମ 
ଆଲୁମିନସ୍ବମ ଆଲ୍‌ସ୍ଟ 
ଆଲ୍ୁମିନଅମ କାଂସ୍ୟ 
(ବୋଞ) 
ଆମୋନଆ 
ଅମ୍ୋନଆ ସମ୍ପୀଡ଼କ, 
ଆମୋନଆ ସଂଗ୍ୃପକ 
ଆର୍ଥ ଅର୍‌ 
ଅ୍ମ ଅର୍‌ ମିଃର୍‌ 
ଦ୍ଵିଗୁଣ ଆସ୍ଟାମଭ 
ଅନୁରୁଷ 
ବିଗେଷଣ 
ଦୁର ୫ଣା ବଶ୍ରେଷଣ 
ବମ୍ମୀୟ ବଶ୍ରେଷଣ 
ଅସାଁଵ୍‌ ବଶେଷଣ 
ଆସ୍ଟତନ୍ଦକ ବଣଶ୍ମୈେଷଣ 
ଲଙ୍ଗର 
ଲଙ୍ଗର ପିଣ୍ଡ 
ଲଙ୍ଗର ବଛା 
ଲଙ୍ଗର ପାଦ 
ଅକ୍ଷୀୟ ଗୃପ କୋଣ 
ବିଭେଲ୍‌ କୋଣ 
ବ୍ରାଙ୍କୁ ଶିଙ୍ଗ କୋଣ 
କାଷ୍ଟର କୋଣ 
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angle centre 


angle centre 

—, chamfer 

—, closed 

—, crank 

—,„, dead 

—, discharge 

—, diverging 
—, front cutting 
—, groove 

—, lead 

—, nozzle 

—, receiving 

— block 

— clip 

— iron 

— jig 

— plate 

—— ——, adjustable 
— ring 

— of advance 
— of deflection 
— of friction 
— of inclination 
— of lap 


— of obl' quity 
— of overlap 
— of repose 
—'‘of rotation 
— of slope 

— of twist 

— of wrap 
angular 

— acceleration 
— —, average 


Mechanical Engineering 


କେଦ୍ର କୋଣ 
ସାର୍‌ କୋଣ 
ସଂବୃଢ କୋଣ 
ଦଙ୍କ କୋଣ 
ନଶ୍ବଲ କୋଣ 
ନଃସ୍ପରଣ କୋଣ 
ଅପସାର୍ବ କୋଣ 
ଅଗ୍ରକଲ୍ଠିନ କୋଣ 
ଜାଲୀ କୋଣ 
ଅଗ୍ରର୍ଣୀ ଚକାଣ 
ନଜଲ୍‌ କୋଣ 
ପ୍ରବେଣ କୋଣ 
କୋଣ ଠିଣ୍ଡ 
ଆଙ୍ଗଲ୍‌ ଲକ ମ୍‌ 
ଆଙ୍ଗ ଲ ଆଇରନ୍‌ 
କୋଣ ଳଗ୍‌ 
ଚିକାଣପ 
ସମ୍ଭସ୍ମୋଳ୍ଯ କୋଣପଃଝା 
କୋଣ ବଲସ୍ଟ 
ଅଗ୍ରଢା କୋଣ 
ଛକ୍ଷେପ କୋଣ 
ଘଷିଣ କୋଣ 
ଆନର କୋଣ 


ଗ୍ରଦନ କୋଣ, ଚଢ଼ାଇ 
କୋଣ 
ରିର୍ଫାକଜା କୋଣ 


ଅତ୍ତବ୍ଯାପଜ କୋଣ 
ବିଗ୍ା କୋଣ 


ପର୍ଚନ କୋଣ 

[2 

ପ୍ରବଣଭା କୋଣ 
ବ୍ୟାବଲ୍ତିନ କୋଣ 
ଆବରଣ କୋଣ 
କୋଣୀସ୍ଟଟ କୌଣିକ 
କୌଣୀସ୍ ନ୍ମରଣ 
ହାର୍ହାର କୌଣୀୟ ଭୂରଣ 


annular projection 


— advance 
— belt drive 


— contact bearing 
— depth 

— displacement 
— error 

— graduation 
— momentum 
— movement 
— pitch 

— speed 

— velocity 

— —, average 


— — of precession 


anOydrous 
annealed 
annealing 

—, black 

—, box 

—, bright 

—, close 

—, continuous 
—, full 

—, partial 

—, quench 

— cycle 

— temperature 
annular 

— chamber 
— gear 

— projection 


କୌଣୀସ୍ତ ଅଗ୍ରଭା 
କୌଣ୍ଣୀୟ ବେଲ୍‌ ୫ 
ପ୍ତଟ୍ଟଲନା 
କୌଣୀସ୍ତ ସଂସ୍ପଣ ଛସ୍ଟର୍‌ତ 
କୌର୍ଣୀସ୍ତ ଗଙ୍ବଵରଭା 
କୌଣୀସୃ ବସ୍ଥାଷନ 
କୌଣୀସ୍ତ ନ୍ଧ ୫ 


` କୌଣୀସ୍ତ ଅଂଶ୍ରାଙ୍କନ 
. କୌ ର୍ଣୀୟ ସଂବେଗ 


କୌର୍ଣୀୟ ଗର 
କୌର୍ଣୀୟ ବ୍ଯବ୍ରଧାନମ୍ମାନ୍ଧା 
କୌଣୀସ୍ତ ଚବେଗ 
କୌଣ୍ୀସ୍ତ ପର୍‌ବବେଗ 
ହାର୍ହାର କୌଣୀସ 
` .ଘର୍ବେଗ 
କୌଣୀସ୍ତ ସୁରଃସରଣ 
. ବେଗ 
ନକଲ 
ଆତନ୍ଧନ୍ମିଉ 
ଆନ୍ଧଲନ 
କଲା ଆନ୍ଧଲନ 
ବାକ୍ସ ଆନଲନ 
ଉ୍ତଜ୍ଵଲ ଆଳ୍ତଲନ 
ସଂତୃଭ ଆନଲନ 
ଅବରଭ ଆନ୍ତଲଳ 
ଗୁର୍୍ ଆନତଲନ 
ଆଂଶ୍ରିକ ଆନ୍ତଲନ 
ମଗ୍ଧ ଡନ୍ଉ ଆନ୍ତଲନ 
ଆନ୍ଲନ ଚନ 
ଆନିଲନ ଭ୍୍‌ନ୍ଧପ 
ବଲସ୍ଟାକାର 
ବଲସ୍ଟାକାର କଷଣ 
ବଲସ୍ତାକାର ଗିସ୍ତର୍‌ 
ବ୍‌ଲସ୍ଟାକର୍‌ ପ୍ରକ୍ଷେଷ 
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annular Wheel 


annular wheel 
annulus 
anthracite 
anticlockwise 
antidetonator 
antifriction bearing 
— metal 
antiknock fuel 

— substance 

— value 
antimony 
antipriming pipe 
antipulsating tank 
anvil 

—, sliding 
aperiodic damping 
aperiodicity 
aperture 

apex of rooth 
apparatus 
apparent expansion 


appliance 
application factor 
approach, arc of 


ସାନ୍ତ କ ଇଞ୍ଜି ନସ୍ୃରଂ 


ବଲସ୍ବାକାର ଚନ 

ବଲସ୍ବ 

ଆନ ।ସାଇ୫୍‌ 

ବାମ୍ମୀଵି 

ବଞ୍ତୋଝଗଧୀ 

ଘଷିଣେଘଧୀ ବସ୍ଟରଂ 

ଘଷଣଗ୍ଵେଧୀ ଧାଭୁ 

ଅପଞ୍ରୋଝରୋଧୀ ଇଦ୍ଧନ 

ଅଗସ୍ଥୋ୫ ଗର୍ଲଧୀ ପଦାର୍ଥ 

ଅପଞ୍ରୋଃ ରୋଧୀ ମାନ 

ଆଣ୍ଣ୍ଡ ମନ୍ 

ଜଲସୂଥକକାର୍ବ ପାଇପ 

ହଦନର୍ଲେଧୀ ଖଙ୍କ 

ଆଧାରଣ 

ଛିସର୍ଷ 1 ଆଧାରଣ 

ଅନାବର୍ଲଵୀ ଅବ୍ତମହନ 

ଅନାବର୍ବିଭା, 

ଛଦ୍ର 

ଦନ୍ତଣଣୀଷ 

ଉ୍‌କେରଣ 

ଅଷ୍ତ୍ରସୀ ୍ତସସାରଣ, 
ଆଆପାଢ ପ୍ତସ୍ାରଣ 

ଉପକରଣ 

ସ୍ରସ୍ଟୋଗ ଗୁଣାଙ୍କ 

ଉ୍‌ପଗମନ ଚୃଅ 


approximate solution ସର୍ନ୍ଧ କଃ ସମ୍ମାଧାନ 
— straight line motion ସ୍ମ କଃ ସରଲରେଝିକ 


apron 

— mechanism 
aqueous 

arc, active 
—, electric 
—, erratic 
—, hissing 


ଗରି 


'ଆପ୍ରନ୍‌ 


ଆସ୍ରନ ଉପନ୍ତର 
ଜଳୀୟ 

ସର୍ଵ ସ୍କ ଗଟ୍‌ 
ବଦୁଉ ଆକି | 
ଅନ୍ଚସ୍ମିଭ ଆକି 
ସସାଁଜାରକ ଆଜି 


| arc idle 
—, intermittent 
—, long 
— , rotating 
—, short 
—, stable 
—, tranquil 
—, turbulent 
—, unstable 
— crater 
— furnace 


— cutting 

— of action 
— of approach 
— of contact 
— of recess 

—- voltage 


— welding 
— —, argon 


— —, automatic 


arcing voltage 


ନଷ୍ଟ୍ର୍ମ ଗୁପ୍‌ 
ଅନ୍ତରସ୍ତିକ ଆକ 
£ 


ଆଉଜି ସଜୈସ, ଆକି, ଚଲ, 
) ଆକ ଭ୍ତୃଵି 

ଆକ କଲ୍ଭିନ 

ର୍ଝଵସ୍ଟା ଗୃପ 

ଉ୍‌ଫଗମ୍ଭନ ଗୃପ 

ସଷ୍ରି ଚୟ 

ଅପଗମନ ଟପ 

ଆକ ଭ୍ଭେଲ୍‌ ଝେଜ୍‌ , ଆକି 


ଭ୍ରେଲ୍‌: ଚଢା 
ଆଇ ଖଲ ଉଂ 


(ଣ୍‌ ଲଡଜ) 
ଅଣିନ ଆକ ଣ୍ଡେଲଡ଼ିଂ 
(6 ଡିନ) 
ମ୍ପସ୍ଟଗ୍ଟଲିଉ ଅକ ଣ୍‌ ଲ୍‌ଡ଼ଂ 
(6 ଲଡନ) 


— —, elf adjusting ସ୍ତତଃ ସମସ୍ୋକ ଆ 


ଡ ଡିଂ (66, ଲଡ଼ନ) 


— —, semiautomatic ଅଣ୍ିସ୍ସୃତଗ୍ଟନଭ ଆର୍କ 


— — alternator 


— — generator 
arcing 

— time 

— voltage 


ଣ୍ଟ ଲଞ (66 ଲଡନ) 
ଆକି ଣ୍‌ ଲ୍‌ୁ ଅଲ୍‌୍ଝର 
ଜେଃର 
ଅକ ଣଲ୍‌ଡ଼ଂ ଜନନ୍ଧ 
ଅକନ 
ଆକ୍ରନ କ୍କାଲ 
ଆକିନ ତ୍ଟେଲ୍‌ ଝେଜ 
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argon arc welding average angular velocity 
argon arc welding ଆଗଁନ ଆକ ଣ୍ଟୈଲଡ଼ି୧ | attemperater ଉ୍ଉ୍କଷ ନମ୍ତାମକ 
(ଓ ଲଡଳ) | augmenter ବିକ 


armature release 


- F —, parsons’ vacuum ପାସନଙ୍କର ଶ୍ନ୍ଯଡା 
spring ଅମେଚର ମୋଚନ ମୁ _° ବଣିକ 
— shaft ଆମୈରର ସାଙଫ୍‌ଃ austenite ଅଣ୍ଟେନାଇ ୫ 
articulated locomotive ଗ୍ରଥ୍ଉ ରେଲଇଞ୍ଜ ନ austenitic steel ଅ୍ଟେନାଇଛ ଇମ୍ମାଉ 
articulating link ଗ୍ରନୁନ ଲିଙ୍କ autoclave vulcanising ଅଚାକୁଭ ଭୁଲ୍‌ 
artificial draft କୃଡ୍ିମ ସ୍ରବାଉ press କାନାଇକିଂ ଗୃଯକ 
asbestos ଆଜୁଚେଣ୍ଟସ autoignition ସ୍ପିଭଃପ୍ରକୂଲଳ 
ascending ଆରସ automatic arc welding ସ୍ତସ୍ତଂର୍ଵଲଭ ଆକଣ୍ୈ ଲ୍‌ 
ash ଉତ୍ସ (ଣ୍‌ ଲ୍‌ଡନ) 
—, coal କୋଇଲା ଉସ pe brake ସ୍ପସ୍ଟଂର୍ଲିଉ ବ୍ରେକ 
ashpit ଉସପଗଲ୍ତି ) — check valve ଯ୍ପସ୍ପଂଗ୍ଟଲ୍ ଚେକ୍‌ ତ୍ଵଲ୍‌ଭ 
— system, closed ସଂଦୃଉ ଭସ୍ପଗର୍ତି ପକର | ¬ ୯)uech coupling ସ୍ତସ୍ଟଂଗ୍ଟଲଉ କୁଚ ଯୁଗ୍ଧକ 
assemblage ସମୂକସ୍ଟଟ ସମାବେଶ — control ସ୍ପତ୍ଃନତ ୟ୍ନ୍ଣ 
assemble ସମ୍ଭାବେଶ |! — feeding ଷଲଜଃ ଭୂର୍‌ଣ 
assembled ସମ୍ଭାବଣ୍ — fire alarm ଷ୍ପସ୍ଟଗ୍ଟଲଭ ଅଗି, 
assembly ସମ୍ମାବେଶ, ସମୁକସ୍ଟ, ସଙ୍କେଉକ 
ସମନ୍ସ୍‌ସ୍ । — governor ସ୍ପପ୍ତଂଗ୍ତଲଭ ଅର୍ତନସୃନ୍ତ୍କ - 
assembly drawing he PT machine 'ସ୍ପସ୍ଟଗ୍ଟଲଭ ମନ୍ତ 
Atkinson cycle ଆଝୁ କଜସ୍ନଳ ଚତ — welding ଏ ସରା ଲି 
atmosphere (unit) ଆଝ୍‌ମୋସ୍ିଅର : a) 
I < automobile ଅଵୋ ମୋବାଇଲ୍‌ 
atmospheric pressure ବାସ୍ତୁମଣ୍ଲୀସ୍ ଗୃଷ auxiliat es ସଦା 
atom ପରମାଣୁ , ଆଃମ : sr 
atomic heat ପରମ୍ମାଣୁ ଭାଷ — eflctency of a ନ 
— hydrogen welding ପରମାଣୁ ହାଇଡ଼ୋଜନ auxiliary centre hole ସହ୍ରାସ୍କ କୈର୍ଦ୍ଦ କ ଛୁଦ୍ର | 
ଣ୍ଟ ଲଞ଼ଂ (ଓ ଲଡ଼ନ) | _ alve ସହାୟକ ଷ୍ଵଲ୍‌ ଉ 
— number ପରମାଣୁ ବମାଙ୍କ availability ପ୍ରାୟଏୟଜଭା 
— theory ଷର୍‌ମାଣୁ ଉତ୍ତ available energy ପ୍ରାପ୍ୟ ଜି 
— weight ପରମାଣୁ ଭଵର — head ପ୍ରାୟ ଶୀ 
atomize କଣକାସ୍ତନ — beat ପ୍ରାପ୍ଯ ଭତାପ 
atomizer କଣି — power ପ୍ରାୟ ଶ୍ର 
— Jet କଣନ୍ଧ ଜେଃ୍‌ average angular ହାରହ୍ାର୍‌ କୌଣୀୃ 
attack (on metal) ଆନ୍ପମଣ ( ଧାଭୁ ଜ୍ଷରର)- velocity ପର୍‌ଚବେଗ 
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8 
average life 
average life 
— speed 
Avogadro’s Jaw 
— number 
axial alignment 


— component 
— discharge 

— flow 

— — compressor 
— — pump 


— —reaction turbine ଅତୀତ ପ୍ରବାସ ପ୍ରରର୍ଵ ସତା 


Babcock & Wilcox 
boiler 

back cone 

— cover 


— draught 

— end plate 

— firing 

— flow 

— lash 

—‘ plate 

— pressure 

— — turbine 

— stroke/return 
stroke 


backward eccentric 


baffle plate 


ସାର୍କ ଇଞ୍ଚ ନୟର୍‌ଂ | 
a balancing “partial 


ଦ୍ରାଗ୍ଵଦ୍ରାର ଆସ୍ତ ! axial flow turbine ଅକ୍ଷୀସ୍ତ ର 
ହାର୍‌ହାର ବେଗ on ଅସ ନି < ଏ 
; torce 
ଆଭ୍ତେରାଡ୍ରୋଙ୍କ ନୟୁମ | oro 
ଅଷ୍ତ୍ଵେଗାଡୋଙ୍କ ସଖା movement io 
ଅକୀସ୍ୃ ସରେ୍‌ଷଣ of plane ଅକ୍ଷାୟ ସମ୍ଭତଲ 
:‘ — pressure angle: | 
(ଅଲୁଙ୍ଯବଧାନ) (0£ a worm) ଅକ୍ଷୀୟ୍ ଚୃଷକୋଣ 
ଅଶ୍ତୀସ୍ତ ଜବପାଙ୍ଂ — thrust ଅ୍ୀୟ ପ୍ତଗ୍ଟୟ 
ଅକ୍ୀୟ୍ତ ନଃସର୍‌ଣ axis of twist ବ୍ୟାବଣ୍ତିନ ଅକ୍ଷ 
ଅତୀତ ପ୍ରବାହର axle, crank ବାଙ୍କ ଅକ 
ଅକ୍ଷୀସ୍ତ ପ୍ରବାହ ସକ୍ଷୀଡ଼କ | —, forward ଅଗ୍ର ମି ଅକ୍ଷ 
ଅ୍ୀସ୍ତ ପ୍ରବାହର ଅମ୍ଷ —, journal ଜନାଲ ଅକ୍ଷ 
— box ଅକ୍ଷ ବରାକୁସ 
୫ରୁବାଇନ୍‌ | axode ଅକ୍ସୋଡ୍‌, ଘର୍ତ୍ାକ୍ଷ ପଥ । 
B 
ବାବକକ୍‌ ଓ ଓ ଲ୍କକ୍ସ ¡ baffle ring ବାଫଲ୍‌ ରଙ୍ଗ ବ୍ଯାରଧ 
` ବଏଲର a 
ପଣତ ଶକ୍ଗୁ ~ | bakelite press ବେକେଲଇନ୍‌ ଚ୍ୃପକ 
ଅନୁ ଭାଢ୍ରଣୀ, ଷ balanee, complete ପୁଷ୍ପ ସନ୍ତୁଳନ 
କା —, d j ଗଭକ ସଙ୍ଗଲନ 
ଆବରଣ | ` ? ୧ am!c Ge 
—, electro dyna ବେ ଦ୍ଧ “ରକ ଡାଇନା- 
ଅଖା ଅରବାଉ 'mometer ମୋମିଝର ଭୁଲାସନ୍ତ 
ଗଷ୍ାଦ୍‌ ବର୍ୀ ଘ୍ଲଝ୍‌ —, external ` ରାଦୁୟ ସମ୍ତୁଲନ 
ଅିଭଚୃଳିଳ —, heat ଢାଷ ସମ୍ତୂଳନ 
ପ୍ରଜପ ସ୍ତବାହ —, internal ଆନଲ୍ଧଶକ ସନ୍ତୁଳନ 
ବ୍ୟାକ୍‌ ଲଶ୍‌ — cylinder ସମ୍ଭୂଳନ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 
ପଣ୍ତ ପ୍ରେଵ୍‌ — machine, dynamic ଗରିକ ସମ୍ଭଲନ ନ୍ତ 
— piston ସମ୍ତୁଲନ ପିଷ୍ଟନ 
ଷଣ୍ତ ଗୃପ ୫ର୍‌ବାଇନ୍‌ — weight ସମ୍ମଲନ ଘତର 
balanced disc crank ସମ୍ତୁଲିଉ ଚନ୍ଧାକ୍ାର ନାଙ୍କ 
ପ୍ରଭବର୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍‌ — draught ସନ୍ତୁଲିଉ ପ୍ରବ୍ରାଉ 
ଷଶ୍ଧିକ ଜ୍‌ଉ କେନ୍ତ — pressure regulator ସନ୍ତୁଲଢ ଗୃପ ନନ୍ଚା୍ଭକ 
ବାଫଲ୍‌ ପ୍ରେଝ୍‌ , ବଯାରୋଧ | balancing ସମ୍ଭୂଳନ 
ଶୁଝ୍‌ | ¬, partial 'ଅଷରିକ ସମ୍ପଳଳ 
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balancing, primary bearing, big end 

balancing, primary ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ତୁଲନ ] barometer ଗ୍ୃପମ୍ଭାନ ଯନ୍ତ୍ର ବାରେ- 
— characteristic ସମ୍ଭଲନ ଅଭୁଲ୍‌ଷଣ ମିଝର୍‌ 
— machine ସମ୍ଭୂଲନ ସନ୍ତ୍ର barometric condenser ଟ୍ଟଫମାନ କଣ୍ଡେନ୍‌ସର 
— —, dynamic ଗରିକ ସମ୍ତଲନ ମନ୍ତ (ଦବଣିନ) 
— mass ସଚ୍ମୋଲକ ବସ୍ତୁତ barrel ବାରେଲ୍‌ ˆ 
balata belting ବାଲା ବେଲ୍‌ — calorimeter 


ball and socket 
principle 

— bearing 

— joint 

— journal bearing 

— mill 

—- pane hammer 

—— race 

— — bearing 

— — housing 

— valve 

band brake 

— clutch 

— conveyer 


— saw 
— sawing 


banjo ring 

Banki turbine: 

Barlow’s cylinder 
formula 

bar, boring 

—, drag 

—, draw 

—, drill ) 

“— cutting machine 

— milf 


ବଲ୍‌ ଓ ସଳେଝ୍‌ ଜୀଉ 
(ସମ) 
ଵଲ୍‌ ବିଅରଙ୍ଗ 


ଚଲ୍‌ ଜଏଣ୍ଟ , ବଲ ସୋଡ଼ 


ଜର୍ପ୍ତାଲ୍‌ ବଲ୍‌ ବଅ୭ଙଂ 

ବଲ୍‌ ମିଲ୍‌ 

ବଲ୍‌ ଗେଜ୍‌ ଦ୍ରାଭୁଞ଼ 

ବଲ୍‌ ରେସୁ 

ବଲ୍‌ ରେସ ବଅରିଙ 

ବଲ୍‌ ରେସ୍୍‌ ସ୍ତଚୋଣ୍ଠ 

ବଲ୍‌ ଭାଲ୍ଭ 

ବ୍ଯାଣ୍ଣ ବ୍ରେକ୍‌ 

ବ୍ୟାଝୁ କୁଚ୍‌ ` 

ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନ୍‌ଭେସ୍ଟର୍‌ 
(ବାହକ) 

ବ୍ୟାଣ୍ଡ କରଉ 

ବ୍ଯାଣ୍ଟ୍‌ କରଡରେ 

କାଃିବା 

ବେଞ୍ଜୋ ବଲସୟ୍ବ 

ବାଙ୍କ ଝର ବାଇନ୍‌ 

ବାର ଲେଙ୍କ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 

ପ୍ରବେଧନ ଦଣ୍ଡ 

ଆକଞଣ ଦଣ୍ଳ 

ଆକଷଣ ଦଣ୍ଡ 

ଲ୍‌ ବାର୍‌ 

ଛଡ଼କଃା ଯନ୍ତ୍ର 

ବାର୍‌ ମିଲ୍‌ (ଛଡ଼ ମିଲ୍‌) 


— roller bearing 


base, cylinder 
— circle 

— line 

— pitch 

— plate 

basic load rating 
— number 

— rack 

— steel 

B. A. thread 
batch: 

bath 


— lubrication 

bead 

beam 

— engine 

— strength 

bearing 

—, adjustable swivel 


—, angular contact 


—, antifriction 


—, big end 


ବାରେଲ୍‌ କାଲଲେରମିଶର୍‌ 
ଦାରେଲ୍‌ 3ୁଲ୍‌ର୍‌ 
ବଅର୍‌ଙଂ 
ସିଲଣ୍ତର୍‌ ଷୀଠ 
ଆଧାର ବୃଦ୍ଧ 
ଅଧାର ରେଖା 
ଅ:ଧାର ବ୍ଯରଧାନ ମାନ୍ଦା 
ମୂଲ ଷନେଝ୍‌ . 
ମୌଲକ ତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ 
ମ୍ଭୌଲକ ସଂଖ୍ୟା 
ମୂଳ ର୍ଯାକ୍‌ 
କ୍ଷାରକ୍କୀୟ ଇଞ୍ପାତ୍ 
ବି. ଏ. ଚଡ 
ବ୍ୟାଚ୍‌ , ଖେପ 
କୁ, . ଡାଷନ ସାନ, 
ବାଥ୍‌ 
କୁଣ୍ଡ ସ୍ଵେହରନ 
ମାଲ 
କଡ଼ 
କଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ 
କଞ୍ତ ସାମ୍ଭର୍ଥ୍ୟ 
ବିଅରଙ୍ଗ_ 
ସମ୍ମାସୋଜ୍ୟ ଭାସୀ 
` ବିଅରିଙ୍ଗ 
କୋଣୀସ୍ଟ ସଂମ୍ମଣ 
ବଅରଙ_ 
ଘଞଧଣର୍ବଧୀ ବଅରଙ୍ଗ 
(ବଢ଼ା) ବଗ୍‌ ଏଣୁ 
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ଯାନ୍ତ୍ର କ ଇଞ୍ଜି ନୟୃର୍‌ଂ 
0 bearing bush a : belt clevator 
oo ଅରିଇଂ ଧ 
—, bush ବୁଣ ବଅରଙ୍କ metal । _ ଧାରୁ 
—, collar କଲ୍‌ର୍‌ ବଅରଙ୍କ — pad ବିଅରଙ୍କ ପ୍ଯାଉ୍‌ 
—, conical pivot ଶଙ୍କ।କାର ପିଉଃ୍‌ — plate ବଅର୍୍‌ଙଂ ଥ୍ରେଝ୍‌ 
ବିଅରଙ୍ଗ | ¬ pressure ଧାରଣ ମୃଷ ) 
—, conical roller ଶିଙ୍ଗ | ଜାର ରୋଲର — Strength (rivet) ଧାରଣ ସ୍ରାମଥୟ 
ବଅରଙ୍ଂ | ¬ surface ଧାରଣ ଟ୍ୃଶ୍ଠ 
—, crank pin ବାଙ୍କ ପିନ୍‌ ରଅରଙ୍ଗ beat ବିହନ୍ଦନ 
—, cylindrical roller ସିଲ୍୍‌ଣ୍ଡର ରୋଲର୍‌ —period ଛତ୍ପଚନ୍ଦନ କାଲ 
ବଅରଙ୍ଗ | bed ଡଲ, ଅଧାର 
—, double row ଦ୍ରିଗଝଲ୍ତ ବଅରଙ୍ଂ — frame ଆଧାର ଫ୍ରେମ୍‌ 
—, flat pivot ସମ୍ଭତଲ (ଚେଷ୍‌ଝଖା) — plate ଆଧାର ମ୍ଲେ୫୍‌ 
ପିଭଝ୍‌ ବଅରଙ୍ଗ | bedded brasses ସମବ୍ଯାସ ବ୍ରାସ୍‌ 
—, foot step ପାଦ ବଅରଙ୍ଗ Bell-Coleman cycle ବେଲ୍‌ କୋଲ୍‌ମାନ ଚନ 
—, heavy series ତ୍ର ଟ୍ରେଣୀର ବଅରଙ୍ bell, electric ବଦୁଯନ୍ଧ ଘଣ୍ଟା 
—, journal ଜ୍ମାଲ ବଅରଙ୍କ_ — crank lever ବେଲଵ୍ଧାଙଂ ଲ୍ଭର୍‌ 


—, knife edge 
—, light series 


=—, loaded-multipad 
Jounal 

—, main 

—, Michell 

—, needle 

—, oilless 


—, one direction ball 


thrust 
—, pedestal 
—, plain 
— block 
— boss 
— bracket 
— casing ..- 
— casting. 
—- lubrication 
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ଷର ଧାର ବଅରଙ୍କ 
ଦ୍ରାଲ୍‌କା କ୍ରେର୍ଣୀର 

| ବଅରଙ୍ଗ୍‌ 
ଭ୍ତରମୁ କ୍ର ବଦୁପ୍ୟାଡ୍‌ 
ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ପ୍ତାଲ୍‌ ବଅରଙ୍କ ` 
ମୁଖ୍ୟ ବଅରଙ୍କ 
ନଜିଚେଲ୍‌ ବିଅରଙ୍ଗ 
ଛୁ ବଅରଙ୍ଗ_ 
ଢେ ଲସ୍ସ୍ରନ ବଅରଙ୍କ_ 
ଏକଦଗ ପ୍ତଚ୍ଛପ ଦଲ୍‌ 

` .ବଅରଙ୍‌_ 

ପାଦପିଣ୍ଡ ବଅରଙ୍ଗ 
ସାଧା ବଅରଙ୍କ 
ବଅରଙ୍କ ବକ 
ବିଅରିଙ୍କୁ ବସ୍‌ 
ବଅରଙ୍ଗ ବ୍ରାକେଝ୍‌ 
ବଅରୁଙ୍କ କ୍କୋଷ 
ବିଅର୍‌ଙ୍ଗ ଉଲେଇ 
ବଅରଙ୍ଗ ସେହ୍ନ 


— mouthed 
— mouthed orifice 


— mouthing 
bellows 

—, blacksmith 
belt 

—, abrasive 
—, conveyor 


—, €élevator 
—, hollow 

— dressing, 
— drive 

— —, angular 


— driven 
— dynamometer 
— elevator 


ଘଣ୍ଡାମୁଝୀ 
ଘଣ୍ଡାମୁଖୀ ବବର 
(ଅରଙସିସ୍‌) 
ଘଣ୍ଡାମୁଝୀ କରବା 
ଷ୍ଵରଆ 
କମାରର ଘ୍ଭଆ 
ବେଲ୍‌ ୫ 
ଅପଘ୍ଚୀ ବେଲ୍‌ ୫ 
କନଭେସୟ୍ଟର (ବାହକ) 
ବେଲ୍‌ 
ଏଲ୍‌ଭେ୫ର୍‌ ବେଲ୍‌ଃ 
ଫମ୍ପା ବେଲୁଃ. 
ବେଲ୍‌ ସ୍ତସାଧନ 
ବେଲ୍‌ଃ ପ୍ତଗ୍ଟଲନା 
କୌଣ୍ଣୀସ୍ତ ବେଲୁଝ 
4, ସ୍ତର୍ତଲନା 
ବେଲ୍‌ଝ ଗୃୁଲଢ୍ର 
ବେଲ୍‌ଃ ଡାସ୍ନାମୋମିଃର 
ବେଲ୍‌ଃ ଏଲ୍‌ଭେଝର୍‌ ` 
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belt joint 
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blade ring . 


Peoria ee re i ie Pa 


belt joint 
— —, cemented 


—- pulley 

— speed 

belting 

—, balata 

— , double leather 

— , laminated 

—, leather 

bench drilling 
machine 

bench jig 

—lathe 

bend 

—, double 

— radius 

»— test = bending test 

bending 

—, hot 

—, impact 

— moment 

— stress 

— tool 

— bent lip 

—lug 

Bernoulli’s equation 

Bessemer convertor 


— process 
beta ferrite 
bevel angle 
—gauge 
— gear 


ବେଲୁ୫ ସୋଡ଼ 

ସିମେଣ୍ଟ କ୍ର ବେଲ୍‌ଃ 
ସୋଡ଼ 

ବେଲ୍‌ଃ ସଲ୍‌ 

ବେଲ୍‌ ୫ ବେଗ 

କେଲ୍‌୫ ପଦାର୍ଥ 

ବାଲାଖ ବେଲଃ 

ଦୋହରା ଚମ୍ଭଡ଼ା ବେଲ୍‌ ୫ 

ସ୍ତଙ୍ବକ୍ଲତ ବେଲ୍‌ଝ 

ଚମ୍ପଡ଼ା ବେଲ୍‌ 


ବେଞ୍ଚ ର ଲ୍‌ ମେସିନ୍‌ 

ଵେସ୍‌ କଟ୍‌ 

ବେଞ୍ଚ ଲେଥ୍‌ 

ମୋଡ଼ 

ଦୋହ୍ଗ୍‌ ମୋଡ଼ 

ମୋଡ଼ର ବ୍ୟାତସ୍ପାଙ୍କି 

ବନ୍ତଣ, ଘସ୍ତକ୍ଷଣ 

ବନ୍ରଣ 

ତମର ବନ୍ଧଣ 

ସଂସାଇ ବ୍ରଣ 

ବଣ ଅଘର୍ପ୍ତ 

ବ୍ରଦ୍ଧଣ ପ୍ରତ୍ତବଲ 

ବ୍ନ୍ଣ ସ୍ତ 

ବଟଡ଼ାଞ୍ଡ 

ବନ୍ଧ ଚର୍ପ୍ତିକ 

ବ୍ଲୋଲ୍‌ ସମ୍ାକରଣ 

ବେସର କନ୍ତର ର୍‌ _ 
(ଟରଚରିନ) |! 

ବବେସିମର ସ୍ରଣଲା 

ଛା ଟେଟ୍ବଇଝ୍‌ 

ବିଚ୍ଲ କୋଣ 

ବଛରଭେଲ ଚେକ୍‌ (ଅମାପୀ) 

ବଭେଲ୍‌ ଗ୍ର 


— reduction drive 


—wheel 
bevelled 
bevelling machine 


bifuel engine 
bifurcated rivet 
bilateral tolerance 
billet 

binary vapour cycle 
— — engine 


— — turbine plant 


bit 
bituminous coal 


black annealing 

—body 

— — condition 

— plain sheet 

blacksmith 

— hearth 

blade 

—, double hemi 
spherical 


| —, fixed 


—-, guide 
—, hollow 
—, impulse 
—, moving 
—, reaction 
— profile 
—- ring 


ବଭେଲ୍‌ ନୁନକାଟ୍କ 
ପ୍ତଚ୍ଟଲନା 
ବେଲ୍‌ ଟକ 
ବିଭେଲ୍‌କୂଭ 
ବିଭେଲ୍‌ ଢାବା ମେସିନ୍‌ 
ଦ୍ଧ ଇନ୍ଧନ ଇଞ୍ଜ ନ 
ଦିଶାଖା ରଭେଝ୍‌ 
ଦାଣ୍ଡି କ ସଦ୍ରଷ୍ଣଡା 
ବଲେ୍‌ଃ୍‌ 
ଦ୍ରିବାଷ୍ମୀୟ୍ତ ରନ୍ଧ 
ଦ୍ଵିବାଷ୍ପୀ ଇଞ୍ଜ ନ 
ଦ୍ିବାଷ୍ୀୟୁ ୫ର୍‌ ବାଇନ୍‌ 


ସଂସନ୍ତ 
ଖଣ୍ଡ 
ବୂମେନ୍‌ କୋଇଲ 


କୃଷ୍ଣ ଡାପାନୁଣୀଉଳ. 
କ୍ରଷ୍ଣ ବ୍ଧ, କ୍ରଷ୍ପ ପି 
କଷ୍ପ ପିଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା 
କଲା ସମ୍ମଡଲ ଚ୍ୃଦର୍‌ 
କମାର 
କମ୍ପାର ଚୁଲି 
ବ୍ବେଡ଼୍‌. 
ଅକ ଗୋଲକାକ୍ତର ମୁଗ୍ଧ 
-: ବେଡ଼୍‌ 

ଝର ବେଡ଼୍‌ 
ନଦ ଶକ ବେଡ୍‌ 

ମା ବ୍ଲେଡ଼ ` 
ଅଚ୍େଗ ବେଡ଼ 
ଚଲଜ୍ତା ବ୍ରେଡ଼୍‌ '' 
ପ୍ରଭ ୟ୍ବା ବେଡ଼୍‌“ 
ଚ୍ଲେଡ୍‌ ରେ୍ଛେଦ୍ଦକା 
ବ୍ମେଡ୍‌ ବଳସ୍ତ ¦“ - 
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blade rooting 


blade rooting 
_— speed 
blank 

—, ger 

— cone angle 
— diameter 


— holder 


blanking die 
blast, air 

— furnace 

— — gas 

— injection 
— pipe 

‘— pressure 

— temperature 
bled steam 
bleeder turbine 
bleeding 

blind hole 
block 

—, anchor 

—, angle 

——, bearing 
—, brake 

—, die 

—, differential chain 
—, drill 

— brake 

— clutch 
blooming mill 
blowback 
blower 
blowhole 


ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜି ନସ୍ୃର୍‌ଂ 


ଚ୍ଲେଡ୍‌ ମୂଲବଳ୍ତନ 
ବ୍ରେଡ୍‌ ବେଗ 


' ରାଙ୍ଗ 
pa 


ଗିସ୍ବର ବ୍ରାଙ୍କ୍‌ 

ବ୍ରାଙ୍ଂ୍‌ ଶଙ୍କୁ କୋଣ 

ବାଙ୍କ ବ୍ଯାସ 

ବାଙ୍କ ଦ୍ରୋଲ୍‌ ଡର 
(ଧାର) 

ବ୍ରାଙ୍କ କଅ ଡାଇ 

ବାଡ୍ୟା 

ବ୍ରାଷ୍ଟ୍‌ ସର୍‌ ଜନେସ୍‌ 

ଦ୍ରାତ୍ସ୍୍‌ ଫର୍‌ ନେସ୍‌ ଗ୍ୟାସ 

ବାତ୍ୟା ଅଲ୍ବଃଷ୍ତେଷଣ 

ବାଣ୍ଟ ଘାଇଷ୍‌ 

ବାଉ୍ୟା ଗୃପ 

ବାଭ୍ୟା ଦନ୍ତ 

ନଧୀସୃତ ବାମ, ଚମ, 

ଳସ୍ପାଟ୍ୀ ୫ର ବାଇନ୍‌ 

ଲ୍ନାସବଣ 

ଅନ୍ଧ ତୁଦ୍ର 

ପିଣ୍ଡ 

ଲ୍‌ଇଂର ପିଣ୍ଡ 

କୋଣ ଫିଣ୍ଡ 

ବଅର୍‌ଙ୍ଗ ପିଣ୍ଡ 

ବ୍ରେକ୍‌ ପିଣ୍ଡ 

ଡାଇ ପିଣ୍ଡ 

ବ୍ଯାସାଲ୍ତଗ୍ବତ୍ଟ ଚେନ୍‌ ବୃକ 


ବ୍ଲୋଅର , ବାରନ୍ଧ 
ବାଉଛୁଦ୍ 


blowpipe 
—, cutting 


— , flame clearing 
— —, hardening 


—, hand 
—, mechanical 
—, oxyacetylene 


—, rivet cutting 
—, twin flame 
—, welding 
blowtorch 


blue annealed finish 


— brittleness 
body cold 

—, hot 

— centrode 
— centroid 


— condition, black 


boiler 
—, efficiency of 


—, externally fired 


—, fire tube 
—, flash 


—, forced circulation 


—, marine 

—, smoke tube 
—, tank 

—, water tube 
—- house 


boiler housc 
ବୋଗାଇପୱ ସ୍‌ଞନଲାୀ 
ଗ୍ୟାସ୍କ ଖା (ଙ୍୍‌ଜାନଲା) 
ତଢ୍କୋଷାଇଥ୍‌ 
ଶିଖା ମାଜିନ ତ୍ଲୋଷା ପ୍‌ 
ଶିଖ କଠୋରକ 
ତ୍ୟୋପାଇପ୍‌ 
ଦା ବ୍ୋଷାଇପ୍‌ 
ମନ୍ତ୍ରୂ ଲଭ ବୋମ୍‌ 
ଅକସ-ଏସଝଲ୍‌ନ୍‌ 
ବ୍ୋତାଇପ୍‌ 
ରଭେଝ୍‌ କା ବ୍ରେପାଇପ୍‌ 
ଦିଗ ବ୍ରୋପାଇ ପ 
ଣ୍‌ ଲ୍‌ଡ଼ିଙଂ ବ୍ରୋପଲଇପ 
ବ୍ରୋଝଙ୍ 
ଜଲ ଢାପାନ୍‌ଣୀଡଲ୍ଉ 
` ଣର 
ଟଲ ଭଙ୍ଗରଡା 
ଶୀତଲ ପିଣ୍ଡ 
ଡପ୍ତ ପିଣ୍ଡ 
ପିଣ୍ଡ ପର୍ତ୍ତିନ କେନ୍ତୁ 
ପିଣ୍ଡ କେନ୍ରକ 
କ୍ରଷ୍ଣପିଙ୍ତ ଅବସ୍ଥା 
ବଏଲ୍‌ର୍‌ 
ଵବଏଲ୍‌ର ଦକ୍ଷଢା 
ବାଦ୍ୟ ଜ୍ଵାଲିଭ ବଏଲ୍‌ର_ 
ଅଧ ନଲଳିକା ଚଏଲ୍‌ର_ 
ଆଶୁ ବଏଲର୍‌ 
ସ୍ରଣୋc୍ଦଉ ସଞ୍ଚରଣ 
ଵଏଲ୍‌ର 
ସାମୁଦଦ୍‌ ଜକ ବଏଳ୍‌ର୍‌_ 
ଧମ୍ଭନଲକା ବଏଲ୍‌ର୍‌ 
ଖା ବଏଲ୍‌ର 
ଜଲଜଲିକା ବଏଲ୍‌ର_ 
ବଏଲର_ ଗ୍ରହ 
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boiler shed 


boiler shed 
— shell 
— trial 
— tube 
boiling point 
bolt 
—, cheese-head 
— coupler 
—, eye 
~—, foundation 
—, holding down 
bolting 
boltzmann’s constant 
bomb calorimeter 
boost gauge 
booster, acetylene 


bore 

— (of a gun) 
— (of a tube ) 
borehole pump 
boring machine 
— tool 


boss 

—, bearing 
bottom casting 
— dead centre 
— land 

bounce space 
boundary friction 
— layer 

— — theory 

— line 


Mechanical Engineering 


ବଏଲ୍‌ର୍‌ ଣାଲା 
ଵଏଲ୍‌ର୍‌ କୋଷ 
ବଏଲ୍‌ର୍‌ ପର୍କ୍ଷଣ 
ବଏଲର ନଲିକ୍ା 
ଷ୍ପଃ ନାଙ୍କ 

ବୋଲ୍‌ ୫ 

ଗୋଲ୍‌ ଶ୍ଜୀର୍ଷ ଚବରାଲ୍‌ ୫ 
ମୁଗକ ବୋଲ୍‌ ଃ 
ଆଖି ବୋଲ୍‌ ୫ 

ଭିର୍ଦ୍ଵ ବୋଲ୍‌ ୫ 
ସ୍ଥାପକ ବୋଲ୍‌ 
ବୋଲଃ ଲଗାଇବା 
ବଵୋଲୁଜମପାନ୍‌ ଧ ବାଙ୍କ 
ବମ୍ପ କାଲୋରତି୫ର୍‌_ 


ଏସିଝିଲନ୍‌ ବୃଷ୍ଟର୍‌ 
(ଗୃପବ୍ିକ) 

ପ୍ରବେଧନ 

ବୋର , ଛୁଦୂ ବ୍ୟାସ 

ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବ୍ୟାସ 

ବେଧନୁଦୂ ପଞ୍ଚ 

୍୍ରଚଳେଧନ ମେଝିନ 
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brake hanger 


Bourdon’s pressure 
gauge 

bow compass 

box, axle 

—, Control 

—, core 

-—, feir 

—, gear 

— annealing 

— shaped piston 


Boy’s gas calorimeter 


brace, ratchet 
bracing 

bracket 

—, bearing 

brake 

—, automatic 

—, band 

—, block 

—, electromagnetic 


ପ୍ରବେଧନ ଯନ୍ତ୍ରୋଷକରଣ | —, £luid 


(ହରଆର) 
ବସ୍‌ 
ବଅର୍‌ଙଂ ବସୁ 
ଢଲ ଉଲେଇ 
ଜୀର ନଶ୍ତଲନ କେ 
ଅଧସ୍ତଲ 
ପ୍ତସ୍ତହ ସ୍ଥାନ 
ସୀମ୍ଭାନ୍ତ ଘଷ୍ଚଣ 
ସୀମାନ୍ତ ସ୍ତର 
ସ୍ବୀମ୍ମାଲ୍ତ ପ୍ରର ତ୍ତ 
ସୀମ୍ମା ରେଖା 


—, friction 
—, hydraulic 
—, hydrodynamic 


ବୃଦ୍ଦେ | ଗୃପ ଗେଜ୍‌ 


ଧଳ କମ୍ାସ 

(ଅଛ) ଅଖ ବାକ୍ସ 

ନୟ୍ଵମ୍ବଣ ବାକ୍ସ 

କୋର୍‌ ଟାକ୍ସ 

ନଆ ବାକ୍ସ 

ଗିଅର ବାକ୍ସ 

ସତ୍ୃଣ୍ତ୍ ଅନଲନ 

ଫମ୍ପା ପିଷ୍ଟନ୍‌ ବାକ୍୍‌ସାକ୍ଧର 

ପିଷ୍କନ୍‌ 

ବଏଙ୍କର ଗ୍ୟାସ 
କାଲେରଜନିଶର 

ଜର୍‌ ଚେସ 

ଚେସିଙ୍କ 

ବ୍ରାକେଝ୍‌ 

ବିଅରଙ୍କ ବ୍ରାକେଃ 

ବ୍ରେକ୍‌ 

ସ୍ପସ୍ଟଂଚ୍ଟଲଭ ଚେକ୍‌ 

ପଡି ତ୍ରେଳ୍‌ 

ପିଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍‌ 

ବଦୁଉ-ଚ୍‌ମ୍ଟକ୍କୀସ୍ ବବ୍ରକ୍‌ 

କବ ତେଳ 

ଘଞଣ୍ଢ ବ୍ରେକ୍‌ 

ଦରବର୍ଟଲଉ ବ୍ରେକ୍‌ 

ସଟବଗର୍ତକ ବ୍ରେକ 


—, internal expanding ଅଲସର ଶୁ ବେକ 


shoe 
—, oil 
—, prony 
— block 
— drum 
— facing 
— hanger 


ଢେଲ୍‌ ବ୍ରେକ୍‌ 
ସ୍ତଳ ବ୍ରେକ୍‌ 

ବ୍ରେକ୍‌ ପିଣ୍ଡ 

ବ୍ରେକ ଡ଼ମ୍‌ 

ଚେକ୍‌ (ମୁଖଡଲ) ସେସିଂ 
ବେବ୍ରକ ଆଲମ 
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ଯାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜ ନୟ୍ବର୍‌ଂ 


brake horsepower burr 
brake horsepower ବେକ ଅଣ୍ଡଣ —, helical ଲୁଣ୍ଲୀସ୍ତ ବ୍ରେକ 
— lever ବ୍ରେକ୍‌ ଲର, ବେକ broaching ଵ୍ରୋଚ୍‌ କାର ବା,  ଛୋଉଲ 
ତ୍ତରଦଣ୍ଡ | ¬, pull କମର ବ୍ରୋଚରନ 
— mean effective ଚେକ୍‌ ମାଧ ଟାର୍ଯାକାଗ୍ଵ | ¬, push ରା ରନ 
pressure ଚ୍ଚ —, surtace ସ୍ପଷ୍ଠ ବ୍ରୋଚଳ 
— thermal efficiency ବେକ ତାପ ଦ୍ଭା — machine ଵ୍ରୋର ମେସିନ 
eo gheel ବ୍ରେକ୍‌ ରଜ. — tool ବ୍ରୋଚ ଯନ୍ତ୍ର 
braking force ଆଟ୍ଵେଧନ ବଲ bronze aluminium କଂସା ଅଲୁନିନୟ୍ଟମ 
— torque ବ୍ରେକ ଆଘରର୍ପ୍ତ — sleeve କଂସା ସଭ 
brass, cast ରଲା ପିଦ୍ବଲ brown coal ବାଦାମ୍ଭ କୋଇଲା 
brasses ବ୍ରାସେସ୍‌ Buchi system of- ରୁଚ ଗୃପ ଆଚବେଣନ 
—, bedded ସମ୍ଭବ୍ୟାସ ବ୍ରାସେସ pressure charging ପ୍ରଣାଲୀ 
brazed seam ପିଢଲ-ଝରଲେଇ ସଛ୍ଞ bucket ବକ, ବାଲ୍‌ 
brazing ତିଡଲ ଝ୍‌ଲେଇ —, double ଯୁଗଲ ଅଦ୍ଧିଗୋଲ୍ମକାର 
breaking load ଭ୍‌ଞ୍ଜଳ ତ୍ର hemispherical ବକେଃ 
— strength ଉଞ୍ଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟ — air pump ବକେଃ ବାସ୍ପୁ ପମ 
breast drill ଶରତ ଡ଼ଲ ‘ — and chain elevator ବକେଃ ଓ ରେଜ 
bright annealing ସୀପ୍ତ ଢାଷାନ୍‌ର୍ଣାଉନ, ଉ୍‌ଜୁଥାଷଳକ 
ସପ୍ତ ଆନ୍ଲନ. — elevator ବେ ଉ୍‌ଭୁଥାପକ 
brine ଲ୍‌୍ବଣ ଜଲ Buckingham’s ବକିଙ୍ ଦାମ ଜ୍ପପାଦ୍ଯ 
Brinell hsrdness ବି ଜେଲ୍‌ କଠୋରଦଭା, theorem 
କଠିନଢା buffer ବଟର 
— — number ବି ନେଲ କଠିଜଡା ଅଙ୍କ | buffing ବଫ୍‌ କରବା 
— machine ବି ଜେଲ୍‌ ମେସିଳ built-up crankshaft ଵମନ୍ମିଭ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାଙଂଶ 
— number ବି ଚନେଲ ଅଙ୍କ, ସଂଖ୍ୟା ¦ — — piston ଵମନ୍ଦମିଡ ଠିଷ୍ତ୍ଳ 
— test ବି ଜେଲ୍‌ ଷଚ୍କ୍ଷଣ buoyancy ପୂୁବଢା 
briquette’ ଇଙ୍କି ଢା burner ଜ୍ଵାଲକ 
— fuel ଇଷ୍ଟ କା ଇନ୍ଧନ —, air jet ବାସ୍ତୁ ଜେଝ୍‌ ଜ୍ଲାଳକ 
British standard fine ବଛ ଝଶ୍ମାାନଙ୍କା ସ୍ୟ ଚୃଡ଼ି | , gas ଗ୍ୟାମୁ ଜ୍ଵାଲକ 
thread —, pressure jet ଚପ ଜେଝ୍‌ ଜଵାଲକ 
— thermal unit ବି ନିଶ ଢା ମ୍ରାନ୍ପକ —, steam jet ବାମ କେଝୁ ଜ୍ଵାଲକ 
brittleness ଉଙ୍ଗ ରତା burning, accidental ଆକସି ଇଁ ଜଲନ 
—, blue ~~” ମାଲ ଉଙ୍ଗରଚା burnishing ସମ୍ବକ୍ଲ୍‌ ଲନ 
broach ““ ବ୍ରୋର burr | ବର୍‌ 
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burst test: 


burst test 
bursting action 
bush 

— bearing 
bushe 

butt joint 

— strap 


Caking coal 
calliper gauge 
callipers 
—, firm joint 
—, gear tooth 
—, inside 
—, outside 
—, spring 
—, vernier 
calorie 
—, kilogram 
—, mMajor—kilo 
Calorie 

— › Pound 
calorific 
— intensity 
— value 
— —, higher 
— —, lower 
— — of fuel 
calorimeter 
“—, barrel 
—, bomb 

୬” 
—; Boy’s gas 
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ସ୍ରଖ୍ତୋଃ୫ ପଟ୍୍‌କ୍ଷା 
ସ୍ରଞ୍ୋଃନ ହଁ ସା 
ବ୍ଧଣି ବଅରଙ୍କ 
ବୁଣ ଯୁକ୍ତ 

ସମ୍ଥଝୀ ମୋଡ 
ସମ୍ଭ୍‌ ଖୀ ସୋଡ଼ ପି 


C 


ପିଠା କୋଇଲା 
କ୍ରାଲିପର ଗେଳ୍‌ 
କାଲ୍ପର୍‌ 

ଦୃଚ଼ ସଙ୍ଖ କାଲିପର୍‌ 
ଗିଅର ଦାଲ୍ତ କାଲିପର୍‌ 
ଭଉର କାଲିପର୍‌ 
ବାହାର କାଲପର 

ମୃ ଇଂ କାଲ୍‌ପର 
ଉର୍ପ୍ତସ୍ବର୍‌ କାଲ୍‌ପର 
କାଲେର 

ଗ୍ରାମ୍‌ “କାଲେର 
କିଲେଗ୍ରାମ୍‌ କାଲୋେର 
କିଲେ -କାଲେର 


ପାଉଣ୍ଡ, କାଲେ 
କାଲେଟ୍ରସ୍କ .. . 
କାଲେସସ୍ତ ଡାୀନ୍ତଭା 
କାଲେ ମାନ 
ଉ୍‌ଇଢର କାଲେସ୍ବୟ୍ ମ୍ଭାନ 
ମ୍ପତଭର୍‌ ;,, ମାନ 
ଇଛ୍ଧନର୍‌ ,, ମାନ 
କାଲୋରମିଶର 
ନଲୀ କାଲେରମିଃର 
ବାତା କାଲୋେରମିଶର 
ବଏଙ୍କର ଗ୍ୟାସ 
କାଳଲେ୍‌ରମଜିଃର 


— weld 
butterfly damper 


— valve 
buttress thread 
bypass 

— valve 


calorimeter combined 


separating and 
throttling 
— , condensing 
—, exhaust 


—, gas 

—, jeparating 
—, throttling 
cam 

—, ‘circular arc 
—, cylindrical 
—, disc 

—, edge 

—, face 

— drive 

— ring 

— shaft 
camber 

cannel coal 
cantilever 
capacity 

—, conveyer 


| —, héat radiating 


capstan 


15 
capstan 

ସସ୍ମୂର୍ଖୀ ଓ ଲ୍‌ଡ଼ 
ପ୍ରଜାପଭ୍ତ ଡ୍ଯାମ୍ବର 

(ଅବମନ୍ଦକ) 
ସ୍ତକାପରତ ଦ୍ଵଲ୍‌ଉ 
ବଝ୍‌ରେଶ ରଡ଼ି 
ଜ୍ବପମ୍ଭାଗ 
ଜ୍ଉପମ୍ଭାଗୀସ୍ତ ଭ୍ତଲୁଉତ 


ସୃଥକ୍କ୍କାର୍ ଓ 

ଉ୍‌ପଟର୍ଵ୍ଧୀ ସଂଯୁ କ୍ର 
କାଲେରମି୫ର 

ଦବକ କାଲୋରମନିଶର 

ରେଚନ ଗ୍ୟାସ 

କାଲେରମନିଃର 

ଗ୍ୟାସ୍‌ କାଲେରମିଃର୍‌ 

ସୃଥକ୍‌ କାଗ୍ଵ କାଲେରମିଶର 

ଲ୍ଵପରୋଧୀ କାଲୋରମିଝ୍‌ର୍‌ 

କ୍ୟାମ 

ବୃଶ୍ଵକାର ଗୃପ କ୍ୟାମ୍‌ 

ସିଲ୍‌ଣ୍ଡଗ୍‌କୂଭ କ୍ଯାମ୍‌ 

(ଚର୍ଦ କା) ଡ଼ସକ କ୍ୟାମ୍‌ 

ଧାର କ୍ଯା 

ଫଲକ କ୍ଯା 

କ୍ୟାମ୍ ସ୍ଚ୍ବଲନା 

କ୍ଯାମ୍ମ ବଲସ୍ବ 

କ୍ତାମ ସ୍ାଙ୍‌ ୫ 

କ୍ୟାମ୍ପର 

କ୍ଯାଲେଲ୍‌ କୋଇଲା 

କ୍ୟାର୍ଣ୍ଚ ଲୁଭ୍ର ` 

ଷମ୍ଭଭା 

ବାହକ ଷ୍ମ୍ତା 

ଉାଷ ବକର୍‌ଣ ଞ୍ଷମତା 

କ୍ୟାପ୍ଣ୍ଟ୍ରାନ 
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16 
capstan lathe 

capstan lathe 
carbide 
—, compact 
— , Crushed 
—, dense 
—, dust 
— , porous 
— crusher 


— feed meehanism 


—- furnace 
carbon, combined 
— arc welding 
— dioxide 
electrode 
equivalent 
ring gland 


je 


e—— 


— Steel 
— tool steel 
— value 
carbonaceous 
carburation 
carburettor 
— needle 
carburisation 
carburising 
—, case 

== gas 

¬ » pack. 


ସାନ୍ଵି କ ଇଞ୍ଜି ନୟ୍ୃରଂ 


କ୍ୟାସୁକ୍କାନ ଲେଦ୍‌ 
କାର୍‌ ବାଇଡ୍‌ 
ସଂହୁଉ କାରବାଇଡ୍‌ 
କୁଖା କାର ବାଇଡ଼୍‌ 
ସଘଳ କାରବାଇଡ଼୍‌ 
ଚୂନା କାରବାଇଡ଼୍‌ 
ସର, କାରବାଇଡ଼୍‌ 
କାରବାଇଡ଼ .ଦସର 
(ଦଳା) 
ଢ଼ାରବାଇଡ଼ ଭ୍ରଣ ସନ୍ତ୍ରଂ 
ପ୍ଣଲୀ 
କାରଵାଇଡ଼ ଭ୍ତ 
ସୌଗିକ କାରବନ୍‌ 
କାରବନୁ ଆରକ୍‌ 
ଣ୍ଟ ଲଡ୍ତଙଗଂ (ଓ ,ଲଡନ) 
କାରବନ ଡାସ୍ତକ୍ୟସାଇଡ 
କାରବନ ଇଲେକ୍‌ବୋଡ଼ 
କାରବନ ଭୁଳାମଭାନ 
କାରବନ ବଲସ୍ୃ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
I (ଗହ ) 
କାରବନ ଇ୍ମାଉ 
କାରବନ୍‌ ହୂରଆର 
ଇଷ୍ଥାଉ 
କାରବନ୍‌ ମାନ 
କାରବନ୍‌ ମସ୍ତ 
କାବୁ ରେସନ୍‌ 
କାଢୁ ରେର 
କାବୁ ରେର ବୁଞ୍ଚ 
କଢାବବନ୍‌ ବ୍ୟାନ 
କାଙ୍କଜ୍‌ ବ୍ଯାପଜ 
ସ୍ପସ୍ପ କାନ୍‌ ଦ୍ଯାଷନ 
ଗ୍ଯାସ୍ପ କାନ ବ୍ୟାପନ 


¡. (ସଂକୁଲିଢ) ସନ୍ଲ ବତ 


ଜାରଜ ବ୍ୟାନ 


— flame 
Carnot cycle 
— engine 

— heat pump 
— principle 
carriage tyre 


| carrier ring 


cascade heating 
— method 
case 


—, crank 
—, gear 


— carburising 

— hardened 

— hardened metal 
~— hardening 

— — steel 


casing 

—, bearing 
cast brass 
— finish 


— gear 

—jron 

— —, acicular 
— —, alloy 


— —, malleable 
—- magnet steel] 
— steel 


cast brass steel 


କାଟ୍ନ ବ୍ୟାଷନ ଶିଖା 
କାର୍ପ୍ରୋ ଚନ 
କାର୍ପ୍ରୋ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ 
କାଷ୍ଡୋ ଢାଷ ପମ 
କାଷ୍ୋଜ୍ଦ ନୟୂମ 
ଗାଡ଼ି ଝାନ୍ତ୍ବାର 
ବାଦକ ବଲସ୍ବ 
ସୋପାନ୍ଧଉ ଢାଷନ 
ସୋପଷାନ୍ଦଉ ବଧ 
କୋଷ, କେସ, କୋଷ, 
ଛଷସ୍ଟ, ପ୍ତକର୍‌ଣ 
ଵାଙ୍ଂକେସ, କାଳଳୋଷ୍ଟ, 
ଵା କୋଷ 
ଗିସ୍ବର୍‌ , କେସ, ଗିୟୂର 
କୋଷ୍ଠ 
ପ୍ତ କାଙ୍ବନ ବ୍ଯାପନ 
ପୃଣ୍ଣଂକଠିନାଙ୍ତିତ 
ସୃଷ୍ତୱକଠିନା୍ବିଉ ଧାରୁ 
ସ୍ଫଷ୍ଣ-କଠି ମୀକର୍‌ଣ 
ସୃଷ୍ଧକଠୋଟ୍ଘକରଣାଷ- 
ସୋଗୀ ଇଷ୍ମଉ 
କେସ, କୋଷ 
ବଅରଙ୍ଂ କୋଷ 
ରଲା ଧିଦ୍ଧଲ 
ଲେଇ ପର୍‌ ତ, 
„_  ସଂୁଦ୍ଧି 
ରଲା ଗିଅର 
ରଲା ଲୃଦ୍ରା 
ସୂର୍ୟାକ୍ତର ଚଲା ଳୃଦ୍ଧା 
(ଧାରୁମିଶ଼ ଉ) ଅଲସ୍ୃ 
ଚନା ଲଦା 
ଜମ୍ଭମୀସ୍ତ ଉଲା ଳୃଦ୍ର 
ରଲା ର୍‌ମ୍ୃକ ଇଛ୍ମଉ 
ଚଲା ଇତ୍ମାଉ 
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cast teeth 


cast teeth 

castellatednut 
(castee nut) 

caster angle 

casting 

—, bearing 

—, bottom 

—, centrifugal 

—, die 

—, precision 


— laddle 


— shrinkage 
— strain 

— temperature 
catenary curve 


cathode ray indicator 


caulking 

— ring 

cavity, contraction 
cementation 

— process 


cemented (carbide) 
— belt joint 


cementing 
cementite 


centigrade heat unit 


central drive pinion 
— hub 

— loading 

— plane 


Mechanical Engineering 


ରମା ଦାଲ୍ତ 


ଦୁଗାକୁର ନଃ 
କାଷ୍ପର୍‌ କୋଣ 
ରଲେଇ 
ବିଅରିଙଂ ରଲେଇ 
ଡନ୍ଦଆ ରଲେଇ 
ଅଘଳେନ୍ୀସ୍ଟ ଇଲେଇ 
ସ୍ଥ ଉଲେଇ 
ଶୁକମ୍ଭାପ ରଲେଲ 
ଲେଇ କରୁଚ 
(ଇଡଲ୍‌) 
ରଲେଇ ସ୍ଯେରନ 
ଉଲେଇ ପ୍ରଭବଳକୂର 
ରଲେଇ ଜନ୍ବାଅ 
କାଝିନାସ୍ବ ବନ୍ଧ 
କାଥୋଡ କରଣସୃଚକ 
କକ୍‌ କରବା 
କଜ୍‌ ବଲସ୍ଟ 
ସ୍ଟୋଚନ କଳୋଣ୍ଠ 
ସିମେଣ୍ଟ୍‌ ସମ୍ୋଜନ 
ସିମ୍ଭେଣ୍ଟ ସଂସଯୋଜନ 
ପ୍ରଣ୍ଠାଲୀ 
ସିମ୍ଭେଣ୍ଟା ସଂସୁକ୍ତ 
ସିମେଣ୍ଟ ସଂଯୁକ୍ତ ବେଲ 
ସୋଡ 
ସିଚମ୍ଭଣ୍ଡା ସସୋଜନ 
ସିମେଣ୍ଟାଇଶ 
ସେଣ୍ଟ ଚ୍ରେଡ଼ ଡାଷମ୍ମାନଧକ 
କେତ୍ତୀୟୃଗ୍ତଲକ ପିନ୍ଧସ୍ନ 
କେନ୍ରୀସ୍ବ ଦବୁ (ନାଭ) 


କେନ୍ତସ୍ତ ତ୍ଵରଣ 
ମଧବନ୍ତୀ ଡଲ, କେନ୍ତୀସ୍ତ 


ସମ୍ଭତଲ 
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centrifugal governor 


central position 
centre, acceleration 
—, bottom dead 
—, dead 

— , instantaneous 
—, live 

— angle 

— crank engine 
— distance 

— of acceleration 
— of depression 
— of gravity 

— of mass 

— of oscillation 
— of percussion 
— of pressure 

— of rotation 

— of suspension 
— drill 

— gauge 

— lathe 


— line 

— punch 

— tester 
centreless grinding 
centres 
centrifugal action 
— casting 

— clutch 

— compressor 


— force 
— governor 


କେନ ସ୍ତ ମ୍ଁର 

ଵୃରଣ କେନ୍ର 

ସୀର ନ୍ତିଲନ କେନ୍ଦୁ 
ନଶ୍ତଲନ କେନ୍ତୁ 
ଡାନ୍ତୁକ୍ଷଣିକ କେନ୍ଦ୍ର 

ରଲ କକନ୍ରୁକ 

କେନ୍ତ କୋଣ 
ମଧ୍ଚନ୍ଦାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ 
କୈତ୍ଦ୍‌କ ଦୁରଢା 
ଭରଣ କେନ୍ଦ୍ର 

ଲଘୂଚ୍ବଷ କେନ୍ଦୁ 
ମାଞ୍ଧାକଷଣ କେନ 
ଦ୍ରବଯୟମ୍ଭାନ କେନ୍ଦ୍ର 
ଦୋଲନ କେନ୍ତୁ 
ଆଘାଢ କେନ୍ତ 

ର୍ଵୃପ କେହ୍ତ 

ସୂତ କେନ 

ଲଲମ୍ବନ କେନ 

କେହ୍ର ର୍ର ଲ 

କେନ ଗେଜ୍‌ 

କେନ୍ତ ଲେଥ, ସେଣ୍ଟର୍‌ 

ଲେଥ୍‌ 

କେହ୍ବ ରେ୍‌ଝା 

କେନ୍ସ ପଞ୍ଚ 

କୈର୍ଦଂକ ଷଟ୍ବକ୍ଷକ 
କେହ୍ରସ୍ତ୍ନ ବଘଷଣ 
କେନ୍ତକ 

ଅଧକେନ୍ରକ ର୍ଦ ୟା 
ଅପକେନ୍ତୀ ରଲାଇ 
ଅପକେନ୍ତରୀ କୁର 
ଅଅକେନ୍ଦୀ ସଂସୀଡ଼କ 

(ସଚୃଷକ) 

ଅପକେନ୍ତୁଓବଲ 
ଅପକେନ୍ଦୀ ଅଭ୍ନ୍ଧସ୍ଟତ୍୍କ 
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centrifugal head 


Centrifugal head 
— pump 

— stress 

— tension 
centring 
centripetal 

— acceleration 
Ccentrode 


centroid, body 
centane number 
C.G.S. system 
chain _ 

—, crossed-slider 


crank 
—, detachable 


—, double slider 
crank 

—, duplex 

—, four bar 

—, inverted tooth 

—, kinematic 

—, quadric cycle 

— conveyor 

— coupling 

— drive 

— hoist 


— sprocket 

— rivetting 
Chamber, annular 
—, combustion 
—, drying 

—, float 

—, generating 


ସା କ ଇଞ୍ଜି ନସ୍ୃରଂ 


ଅଷକେନ୍ଦ୍ର ଶୀଷ 
ଅଗକେନ୍ତରୀ ପମ୍ଚ 
ଅପକେନ୍ଦ୍ରୀୟ୍ ସ୍ରରବଲ 
ଅପକେହ୍ବ ଢାନ 
କେନ୍ଦୁଣ 
ଭକେହ୍ନୀସ୍ 
ଅଭିକେନ୍ଦ ତୂରଣ 
ଘୂର୍ତ୍ତିନ କେନ୍ତୁ ପଥ, 
ସେଣ୍ଟେ ାଡ଼୍‌ 
ପିଣ୍ଡ କେନ୍ରକ 
ସିଝେନ୍‌ ସଂଖ୍ୟା 
ସି.କ.ଏସ୍‌ ପକର 
ଚେନ୍‌, ଶ୍ରଙ୍ଗଲ, ଝ୍‌ଞ୍ଞର 


ସଂସ୍ଥଲକ ନାସ ଚେନ୍‌ 


ବସୋଜ୍ୟ ଚେନ୍‌ 
୍ଦଧ ସ୍ଥଲକ ଵା ଚେନ୍‌ 


୍ଦଧଉ ଚେନ୍‌ 

ଚଭୁଦ୍ଦ ଣ୍ଡ ଚେନ୍‌ 

ପ୍ରଝ୍ରପ-ଦଲ୍ତୀ ଚେନ 

ଶୁ୍ବଗରିକ ଚେନ୍‌ 

ଚରୁଗ୍ଵବତ୍ତ ଚେନ 

ଚେନ ଟାହକ 

ଚେନ ଯୁଗଳ 

ଚେନ ପ୍ତଟ୍ଟଲନା 

ଚେନ ଜ୍ଵଚାଲକ (ଚେନ 
ହୁଏ) 

ଚେନ ଝୁ କେ 

ସମ୍ମ ଖା ର୍‌ଭେନ 

ବଲସ୍ଟାକାର କକ୍ଷ 

ଦହନ କଶଷ 

ଶୁଷ୍ଟ୍ନ କକ୍ଷ 

ପ୍ରବ୍ତ କକ୍ଷ 

ଉତ୍ପାଦନ କକ୍ଷ 


cheese-head bolt 
ee ee ll a i i i 


—, reaction 

chamfer 

—, double 

— angle 

chamfered 

change 

—, chemical 

channel section 

characteristic, 
balancing 

— curve 

— diagram 

— equation 

— gas constant 

charcoal 

—, peat 

charge 

charging, pressure 

Charles’s law 

chart 

—, control 

—, exhaust gas 

— temperature 

entropy 

chaser (tool) 

chassis 

check gauge 

— jig 

— template 

— valve, automatic 

cheese-head bolt 


chamber high pressure ଜୁଚଚଗ୍ଭୃପ କକ୍ଷ 
—, low pressure 
—, pre-combustion 


ଜୀଚର୍ତପ କକ୍ଷ 
ଗାକ୍‌ଦହ୍ରନ କକ୍ଷ 
ପ୍ରରର୍ଦ ୟା କକ୍ଷ 
ସାର 

ର୍ଦ୍ଧପାଶ୍ଟ କ ସାର୍‌ 
ସାଫିର କୋଣ 
ସାମ୍ପକୂଉ 
ପରିବର୍ତନ 
ଶ୍ଵସ୍ସାଙ୍ତ ନକ ପରବର୍ନ 
ର୍ଵଚନେଲ୍‌ ପର୍‌ଚ୍ଛେଦ 
ସମ୍ତୁଲନ ଅଭଲକ୍ଷଣ 


ଅଭ୍ରିଲ୍‌୍ଷଣ ବଦ 
ଅନ୍ଦୁଲକ୍ଷଣ ଅଚରେଗ 
ଅଭ୍ଲ୍‌ଷ୍ଣ ସମ୍ମୀକରଣ 
ଅନ୍ଦୁଲ୍‌୍ଷଣ ଗ୍ୟାସ ଧ ବାଙ୍କ 
କାଠ କୋଇଲା 
ପି୫ କୋଇଲା 
ଆବେଶନ 

ଗ୍ଵ୍‌ପ ଆବେଶଲ 
ଗ୍ୃଲସଙ୍କ କୟ୍ପମ 
ଗ୍ଭ yf 
ୃନ୍ତଣ ଗଡ 
ରେରନ ଗ୍ୟାସ 
ଜ୍‌ନ୍ତ୍‌ପ ଏନ ପି 


ଚେଜର 
ବଚସିସ 

ଯାଞ୍ଚ ଗେକ 

ଯାଞ୍ଚ4କଗୁ 

ଯାଞ୍ଚଂୱଵେମୈ ୫ 
ସ୍ସ୍ତଂଗ୍ଟଲିଉ ନର ଘ୍ଵଲୁଭ୍୍‌ 
ଗୋଲ୍‌ଣୀଷ ତ୍କୋଲ୍‌ଃ ` 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


chemical affinity 


chemical affinity 
— change 

— contraction 
chilled 

— iron 

chilling 

— mould 

chills 

chimney 

— draft 
chipping, hand 
— hammer 
chisel 

—, cold 

—, Cross cut 
—, flat 

—, halfround 
—, round 

choke 

— tube 

choked flow 
chrome steel 
chuck 

—, air operated 
—, collet 

—, concentric 
—, drill 

—, electromagnetic 
—, self centring 
— lathe 

cinder - 
cipolletti weir 
circle, addendum 
—, base 


Mechanical Engineering 


ଗ୍ଵତସାୟ୍ ନକ ଆସନ୍ତ୍ 
ଗ୍ଵସାସ୍ବଳକ ପରବର୍ତନ 
ଗ୍ଵସାୟୂନ୍ଧକ ସଂ୍କେଚନ 
ଦ୍ର, ଉ୍ଶୀଉଲଜଉ 
ଦର,ନର୍ଣାଡଲଡ ଲଦା 
ଦ,ଢଶଣୀତ୍ତଲନ 

ଦର, ଇଣୀତଲଜ ଗୁରୁଞ୍ଚ 

ଦର କର୍ଶୀତତଲକ 

ରମ୍ଭଣି, ଚମନ 

ଚମନ୍ଦ ପ୍ରବାହ 

ଦ୍ରାଢ୍ ଚେଲ 

ନେଲ ଦାରୁଡ 

ଛେଣି 

ଥଣ୍ମା ଛେଣି 

ବସ୍‌ କଥା ଚରେଣି 
ଚେସୁଖ ନ୍ଛେଣୀଁ 

ଅଵ୍ିଗୋଲ୍‌ ବଛଣା 
ଗୋଲ ଚ୍ରେଣୀ 

ଗ୍ଟେକ୍‌ , ଅବରୋଧଳ 
ଚ୍ଟେକ୍‌ ନଲୀ 
ଅବଗ୍୍ଧ ପ୍ରବାହର 
ଚ୍ଦୋମ ଇଷ୍ପାଡ 

୭ 

ବାସ୍ତୁଗ୍ଟଲଭ ଚକ୍‌ 
କରଲେଃ ଚକ 
ସମ୍ଭକୈର୍ଦଦ କ ଚକ୍‌ 
ର୍ଡ ଲ୍‌ ଚକ: 

ବିଦୁୱଦୁ ଚ୍‌ମ୍ବକ୍କାସ୍ସ ଚକ୍‌ 
ପ୍ପକେନ୍ଥୀ ଚକ 

ଚକ ଲେଥ 

ସିଣ୍ଡର 

ସିପୋଲେୈି ଣ୍‌ ୟ୍ଟାର 
ଅଡ଼େଣ୍ଡମମ ବୃଦ୍ଧ 

ଆଧାର ଦ୍ରନ୍ତ 


circle, dedendum 
—, friction 

—, great 

—, pitch 

—, rolling 


—, root 
circular, arc cam 
— cutter 

— frequency 

— jet 

— motion 

— pitch 

— saw 


circulating flow 
circulation 


eéircumfirential joint 
— pitch 

— rib 

— sheam 


— velocity 
cistern 


clamp 
—, finger 
—, gooseneck 


clapeyr’ons equation 


clasius statement 
claw clutch 

— coupling 
clearance 

—, axial 


——, radial 


— fit 
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clearance fit 

ଉଡ଼ଣ୍ଡମ ତୃନ୍ତ୍ 

ଘଞ୍ଚଣ ବୃତ୍ତର 

ଡୃଦ୍ରତ ଦୃଦ୍ଧ୍ 

ପିଚ ବୃଦ୍ଧ (ଅଲ୍ତଗ୍ବଲ ବୃଦ୍ଧ) 
(ଲୋଃଣି ବୃନ୍ତ) , ରୋଲ୍‌୍ନ 

ଦ୍ଠି 


ମୂଳ ଡ୍ଧଦ୍ଧ 
ବରଜ ଗୃପ କାମ୍‌ 
ବଶ୍ଚିନଲ କଃର୍‌ 
ବୃଷ ଅନୃନ୍ି 
କରୁ ଲ ଜେଡ୍‌ 

€ 
ବତ୍ଧ ଲ ରତି 
ବୃତ୍ଧୀୟ୍କ ପିଚ୍‌ 
ଗୋଲ୍‌ କରଉ 


ସଂଗ୍ଟଳଜ୍ତ ପ୍ରବାହ 
ପର୍‌ସଂଚଲନ 


ପର୍ଧୀସ୍କ ମୋଡ଼ 
ପର୍‌୍ଧୀୟ ପିଚ 

ପର୍‌ଧୀୟ୍ଟ ଞ୍ଜ 

ପର୍‌ଧୀୟ ସଦ୍ଧରେଖା 
ପର୍‌ଧୀୟ ବେଗ 

କୁଣ୍ଡ 

କ୍ରାମ = 

ଆଙ୍ଗ ଲ କାମ 

ହଂସଗ୍ରୀବ କାମ 
କ୍ଲାପେରନ ସମ୍ମୀକରଣ 
କ୍ରସିୟ୍ସ କଥନ 

ପଂଝାା କୁର 

ପଞ୍ଚାକ୍ସର ଯୁଗ୍ଧନ 
ଅଲ୍ନବବଯବଧାନ, ଅବକାଣ 
ଅକ୍ଷୀୟ୍ତ ଅନ୍ତ ୍ବଯବ୍ରଧାନ, 
ଅକ୍ଠ।ସ୍ତ ଅବକ୍କାଶ 
ବ୍ୟାସ୍ସା୍ୀସତ ଅ୍ପୁଙ୍ଝବଧାନ 
ଵ୍ୟାସ୍ରାକ୍କୀସ୍ଟ ଅବକାଶ 
ବ୍ୟବ୍ରଧାରୀ ଫ୫୍‌ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


20 


clearance space 


clearance space 
— volume 


clinker 
clip, angle 
close annealing 


closed angle 

— ashpit system 

— pair 

cloude cycle 

clutch 

—, band 

—, block 

—, cenrifugal 

—, cone 

—, conical friction 

= disc 

—, expanding ring 

—, friction 

—, magnetic 

—, plate 

—, positive 

—, coupling, 
automatic 

—, flywheel 

—, plate 

coal 

—, cannel 

—, dry bituminus 

—, long flaming 

—, noncaking 


ଯାନ୍ତ୍ର କ ଇଞ୍ଚ ନୟ୍ବରଂ 


(ଅବଙଦା୫) ଅନ୍ନଟଂଯରଧାନ ! 
ସ୍ଥାନ 
(ଅବକାଶ) ଅଲ୍ନ୍ଯବଧାଲ 
ଆସ୍ତୃଭନ 
କିଙ୍କର 
ଆଇ୍ଗଲ୍‌ କପ 
ସଂଦୃଦ୍ତ୍ ଡାୟ୍ତାନୁଣୀଉନ, 
ସଂଦୃନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ତଲଲ 
ସଂବୃନ୍ତ୍ର କୋଣ 
ସଂଢୃରି ଉପଗର ପ୍ରଣାଳୀ 
ସଂଦୃଦ୍ ମ୍ଗଲ 
କ଼ାତ୍ତଡ଼ ଚନ 


ପ୍ରସ୍ସାସ୍ୀୀ ବଳୟ କୁର 
[ଏ PS 

ଘଷିଣ କୁର 

ଚୁମ୍ବକ କୁଚ 

ଖଥ୍ରେଃ କୁଚ 

ଅଲ୍ଧସଯୋଜଜୀ କରର 

ଯ୍ପସ୍ତଂଗ୍ଟଲଉ କୁର ଯୁଗଳ 


କରର ବେଗଷାଲକ ଚନ 
କୁର ଖ୍ରେଶ 

କୋଇଲା 

କାଳନେଲ୍‌ କୋଇଲା 
ଶୁକ ବଝୁମ୍ଭେନ କୋଇଲା 
ଲ୍‌ମୃଶଝା ବକୋଇଲ 
ଅଗୁଆୀ କୋଇଲା 


co-efficient of static friction 


coal ash 

— dust 

coarse screw thread 

coated abrassive 

— electrode 

co-efficient 

—, drag 

— of expansion 

— of adhesion 

— of construction 

— of coulumb 
damping 

— of fluctuation 
of energy 

— of fluctuation 

of speed 


— of friction 


— of friction dynamic 


or dynamical or 
kinematic 


ବେଗ ଅସ୍ତ ରଢା 


କୋଇଲ ଉସ୍ପ 
କୋଇଲା ଚନା 
ମ୍ଭୋଝା ଚ୍ଡ଼ୀ 
ଲେପିଉ ଅଟଘଷୀ 
ଲେଥି ଇଲେକେେ ଡ଼ 
ସୁଣାଙଚଂ 

କ୍ଷଣ ସୁଣାଙ୍କ 
ପ୍ରସାର ରୁଣାଙ୍କ 
ଆସତ୍ମଞ୍ତନ ଗୁଣାଙ୍କ 
ସଂକୁଚଳ ଗୁଣାଙ୍କ 
କୁଲ୍‌ ଅବମତନ୍ଦନ ମୁ ଣାଙ୍କ 


ଜତକ୍ସ ଅଛ ରତା ରୁଣାଙ୍କ 


ମୁଣାଙ୍କ 
ଘଷ୍ପଣ ମୁଣ୍ାନ୍କ 


3 ଗଉ୍ୟାସ୍ଥକ ଘଷ୍ଷଣ 
{ଅଣ 


¬ ଠ£ ୦221 locity ନଜଲ୍‌ ବେଗ ଗୁଣାଙ୍କ 


— of performance 
— of performance, 
actual 
— of performance, 
ideal 
— of performance, 
relative 
— of peiformance, 
theoretical 
— of resistance 
— of restitution 
— of sliding friction 
— of static friction 


ସମ୍ପାଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 
ପ୍କ୍ସଉ ନଷ୍ପାଦନ ମୁଣାଙ୍କ 


ଅଦଣ୍ଡ ୍ଷ୍ପାଦନ ସୂଣାଙ୍କ 


ଅଗେଷ୍ିକ ଛଷ୍ାଦନ 
ମୁଣାଙ୍କ 
ଡାନ୍ଜ କ ନଷ୍ପାଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 


ସ୍ରରଗ୍ବେଧ ଗୁଣାଙ୍କ 
ଫରଜ୍ୟନସ୍ଥାନ ଗୁଣ 
୍ଥଲଜ ଘଛିଣ ଚୃଣାଙ୍କ 
ସ୍ର ରକ ଘର୍ଧିଣ ଗଵଣ୍ାଙ୍କ 
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co-efficient of ther- 
malexpansion 


— of velocity 
— of viscous 


damping 
coercive magnetic- 
force 


cog 

— wheel 
coil 

—, heating 
—, ignition 
coke 

— oven 
cold air machine 
— body 

— chisel 

— drawing 
— flattening 
— forging 
— heading 
— junction 
— moulding 
— rolled 


— rolling 
— — mill 
— starting 


— working 


collapsing pressure 


collar 


| Mechanical Engineering 
co.efficeint of thermal expansion 


ତାରୀ ପ୍ରସାର ଚୃଣାଙ୍କ 


ବେଗ ଗୁଣାଙ୍କ 
ଶ୍ଯାନ ଅବତମମନ୍ଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 


ଚୃମ୍ଟତ୍ତୀସ୍ଵ ନଗ୍ରହ୍ ବଲ 


କ୍ତ 
ଦଲ୍ତଚନ୍ତ 
କୁଣ୍ଡଲୀ 
ଡାପକ କୁଣ୍ଡଳୀ 
ଇ୍ଲେଲନ କୁଣ୍ଣଲୀ 
କୋକ୍‌ 
କୋକ ଓଭନ 
ଶାଉବାସ୍ତୁ ସ୍ତ 
ଶୀତଲ ପିଣ୍ଡ 
-ଅଢାଷ ଚେଣୀ 
ଅଢାଘ କଷିଣ 
ଅଢାପ ସମ୍ମଚତଲନ 
ଅଢାପଷ ସଜନ 
ଅଢାପ ଶାଷନ୍୍ହଣ 
ଶୀତଲ ସ୍ତ 
ଅତଢ୍ତାଷ ଗ୍ରଞ୍ଚ ଗଢ଼ଣ 
ଅଢାପ ଟ୍ବେଲ୍‌ଭ, ଅଣ୍ଡାରେ 
ରୋଲ୍‌ ହୋଇବା 
ଅଣ୍ତା ଗ୍େଲିଂକୁ ଅଡାଷ 
ରୋଲ 
ଥଣ୍ରା ଚ୍ଲଲ୍‌ଂ ମିଲ୍‌ , 
ଅଢ୍ତାପ ରୋେଲ୍‌ନ୍‌ ମିଲ୍‌ 
ଥଣ୍ମା ଷ୍ଟ୍ଵାଝଙ୍ଗ , ର୍ଶାଡଲ 
ପ୍ତାରନ୍ତ୍ବନ 
ଅତ୍ତାପ ରୁଣ 
ମୂର୍ଷ୍ତିପତନ ଚଟ୍‌ 
କଳଲ୍ର୍‌ 


collar adjustable 
—, flat 

—, grooved 

— bearing 

— friction 
collet 

— adapter 

— chuck 
collision 
colloidal graphite 
column 

—, hollow 


combined carbon 
— high-steam and 


low water safety 
valve 
combined separating 


and throttling 
calorimeter 


combustion, pattial 


— chamber 

— period 
common normal 
compact 

— carbide 
comparative test 
— trial 


comparator 


— nozzle 


— spring 


-complete balance 


compensating lever 
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complete balance 


ସମ୍ମାଗୋଜ୍ୟ କଲର୍‌ 
ଚେଷ୍‌ ଖା କଲର୍‌ 
ଖାପବାଲ କଲର୍‌ 
କଲର୍‌ ବିଅରଙ୍କ 

କଲ୍‌ର ପଞ୍ଚିଣ 

କଲେ 

କଲେଃ୍‌ ଅଡ଼ାପ୍‌ଝର 
କଲେଃ୍‌ ଚକ୍‌ 

୫କ କର, ସଘୀଡ଼ 

କଲ୍‌ ଏଡ଼ାଲ୍‌ ଗ୍ରାଙାଇଝ୍‌ 
ସ୍ତମ୍ଭ 

ଫମ୍ପା ସ୍ରମ୍ତ 

ସୌଗିକ କାଙ୍ଗନ 

ସଂଯୁକ୍ତ ଉ୍ୂଇବାଷ୍ପ ଓ 
ନମ୍ପକଳଲ ନର୍ବପନ୍ତ୍‌ ହ୍ରାଲ୍‌ଉ 


ସଂଯୁକ୍ର ସୃଥକ୍‌କାସ୍ରୀ ଓ 
ଜ୍ପରୋଧୀ କାଲେରମିଃର 


ଅଂଣ୍ଚିକ ଦ୍ମନ 

ଦତ୍ରନ କକ୍ଷ 

ଦଦହ୍ଧନ କାଲ 

ସାଧାରଣ ଅଭ୍ଲମ୍ପ 
ସଂଦ୍ୁଉ 

ସଂଦହ୍ରଉ କାର ବାଇଡ଼୍‌ 
ରୁଲଜୀାସ୍ମକ ପଟ୍ଦକ୍ଷଣ 
ରୁଲନାସ୍ବକ ଫଟ୍କ୍ଷା 
ର୍ୁଲନାଢାସ, ରୁଲଳନା 
ମାଷସନ୍ତ୍ 
ପ୍ରରକାସ୍ ଲଭର 
ଚରିକାସ୍ବ ନକଲ 
ପ୍ରଭକାରୀ ଝୁ, ° 

ଗୁ ଦଂରୁଲନ 
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ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜ ନସ୍ଟରଂ 


complete constraint 


complete constraint 


— intercooling 
component 


—, axial 

—, primary 
composition 

— of velocities 
compound engine 
—nozzle 

— pendulum 

— train 
compounding 

—, pressure 


ପୁର୍ଷ୍ତ ପ୍ରରବବନ୍ଧନ 
ମୁତ ଅନ୍ୁର୍ଶୀତନ 
ଅବସ୍ଟବ, ଉଵପାଂଶ, 
ସଂସୋଜକ, ଘଂଃକ 
ଅକ୍ଷୀସ୍ତ ୍୍ତାଂଣ 
ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ରପାଂଶ 
ସଂସୋଜନ 
ପର୍‌ବେଗ ସଂଯୋଜନ 
ବୁଷଦ ଇଞ୍ଚ ନ୍‌ 
ସଂଯୁକ୍ତ ଜଜଲ୍‌ 
ମିଣ୍ତ ଦୋଲକ 
ସଂଯୁକ୍ତ ଗିଅରମ୍ମାଲା 
ବନ ପର୍ଯ୍ୟାୟଣ 
ଗ୍ଟୃପ ବ୍ରତ ଧର୍ଯ୍ୟୟମଣ 


—, pressure-velocity ଗୃପ ପର୍‌ବେଗ 


compressed air 


ବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ୍ମଣ 
ସଂର୍ପୀଞତଉ ବାସ 


compressibility factor ସଂୀଡ଼ଢଭା ଗୁଣ୍ାଙ୍କ 


compression 
—, adiabatic 
—, dry 

—, high 


—, irreversible 


adiabatic 


—, multistage 
—, polytropic 


—, reversible adia- 


batic 
—, reversible 


isothermal 
— cylinder 


— ignition engine 


ସଂୀଡ଼ନ, ସଂଗ୍ୃପନ 
ରୁଳଢାଷ ସଂର୍ଥୀଡ଼ନ 
ଶୁଷ୍ଟ ସଂପୀଉନ 
ଗୁରୁ ସଂ୍ୀଡ଼ଳ 
ଅପ୍ତରକ୍ରମଭ୍ୟ ଭୁଇଡାପ 
ସଂର୍ଜୀଡନ 
ବହୁପଦ୍ଦ ସଂ ଡ଼ଳ 
(ବହୁଘାଢ) ଅଲ୍ଛୁପିକ୍‌ 
ସଂ୍ୀଡ଼ଳ 
ପ୍ରଭକ୍ରମ୍ଭୟ ରୁବଭାପ 
ସଂର୍ପୀଡ଼ନ 
ପ୍ରରକମ୍ଯ ସମପୋ୍ବପ 
ସର୍ଫୀଡ଼ନ 
(ସଂଚୃପଜ) ସଂଷୀଡନ 
ସିଲ୍‌ଣ୍ର 
(ସଚୃପଜ) ସମ୍ପୀଡ଼ଳ 
ଉ୍କ୍ଧଧାଲନ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ 


compression index 


— moulding 
— ratio 


— —, normal 


— ring 
— spring 
— stroke 
— test 


compressive strength 


compressor 
—, acetylene 
—, air 

—, ammonia 
—, axial flow 
—, centrifugal 
—, free pistol 
—, multistage 


—, multistage centri- 


fugal 


—, multistage reci- 


procating 


-—, positive displace- 


ment 
—, reciprocating 
—, rotary 


—, single stage 
~ reciprocating pistol 


—, single stage single 


acting air 
—, turbo 
concave face 


concave fuce 


(ସଂରୃପନ) ସଂପୀଡ଼ନ 
ଘାଢାଙ୍କ 
(ସଂଚୃଷ) ସମ୍ପୀଡ଼ ସଞ୍ଚଳନ 
(ସଂଚୃପଷଜ) ସମ୍ପୀଡ଼ନ 
ଅନୁଷାଉ 
ସାଧାରଣ ସଂପୀଡ଼ନ 
ଅନୁପାଉ 
ସଂ୍ୀଡ଼ନ ବଲସ୍ତ 
ସଂ୍ପୀଡ଼ନ ଷୁ ଙଂ_ 
ସଂ ପୀଡ଼ନ ଷ୍ଟୋକ 
ସଂପୀଡନ୍ ପସକ୍ଷଣ 
ସଂପୀଡ଼ନ ସାମ୍ଭର୍ଥ୍ୟ 
ସଂପୀଡ଼କ, ସଂଚୃଅପକ 
ଏସିଝିଲ୍‌ନ୍‌ ସଂପୀଡ଼କ 
ବାସ୍ତୁ ସଂ୍ପାଡ଼କ 
ଆମ୍ମୋନଆ ସଂପୀଡ଼କ 
ଅକ୍ଷୀୟ୍ତ ପ୍ରବାହ ସଂ୍ୀଡ଼କ 
ଅଘକେନ୍ତୀ ସଂ୍ପୀଡ଼କ 
ମୁ କ୍ର ପିଣ୍ସନ୍‌ ସୀଡ଼କ 
ବନୁପଦ ସ୍‌ ପଡ଼ଇ 
ବଦ୍ଧୁପଦ୍ର ଅପକେନ୍ଦୀ 
ସଂର୍ପୀଡ଼କ 
ବହୁପଦ ପ୍ରତ୍ୟାଗାମ୍ୀ 
ସଂ୍ୀଡ଼ଇ 
ନର୍ଣ୍ଧି ଭ ବସ୍ଥାପନ 
ସଂପୀଡ଼କ 
ପ୍ରଢ୍ୟାଗାତ୍ମୀ ସଂଆୀଡ଼କ 
ସୃଖ୍ପି ସଂପୀଡ଼କ 


ଏକ ପଦ ପ୍ରଉ୍ୟାଗା୍ମୀ 
ପିଣ୍ପନ ସଂୀଡ଼କ 
ଏକପଦ ଏକ ସ୍ବ ବାସୁ 
ସଂର୍ଷୀଡ଼କୁ 
ଝଟ୍ୋ ସଂଆୀଡଉକ 
ଅବଢଉଲ ସଂଲକ 
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concave flank constant, Boltzmann’s 
concave flank ଅବ୍ତଡଲ ାଣ ] —, diverging ଅପସାରଁ ଶଳ୍କ 
concentric chuck ସମ୍ମକେନ୍ୀ ଚକ୍‌ —, hollow truncated ଏଝଞମ୍ପା କବଭ୍ତଭ ଣିକ୍ଗୁ 
concentricity ସମକେନ୍ସୁଡା —, pitch ପିଚ୍‌ ଶଙ୍କୁ 
conclusion ଉପସଂହାର —, clutch ଶିଙ୍କୁ କୁଚ୍‌ 
condensation ସଂଘନଜ, ଦାବଣ — crusher ଶଙ୍ଖ ଦ୍ରଲନ୍ଧ ଶଙ୍ଖ ସର୍‌ 
condensate ଦ୍ରାବଣେଷି — drive ଶଳ୍କ ପ୍ତର୍‌ଲଳା 
condenser ୍ଶୀଉକ, ଦାବଣିନ — drum ଶିଙ୍ଗ ଡ଼ମ୍‌ 
—, barometric ବ୍ଯାଗ୍ମି ୫ ଶସ — pulley ଶକ୍କଂ ସୁଲି 

ଦ୍ରାବଣିନଧ | — sleeve ଶଙ୍ଗୁ ସି ଉ 

¬, ୯ଠunter current ସ୍ତର ପ୍ରବାସ ଦରାବଖିନ configuration ସଂରୁପଣ, ବନ୍ଯାସ 


—, double flow 
—, ejector 

—, evaporative 
—, four flow 
—, high level jet 


—, jet 

—, low level jet 

—, parallel flow 

—, siphon 

—, three flow 

—, two flow 

—, efficiency 

— shell 

— trial 

— tube 

condensing 
calorimeter 

— engine 

— unit 

conduction 

conductor 

cone, back 

—, converging 


ଦୁ ୍ତବାସ ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
୍ଦ୍କାସନ ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
ବାଷ୍ପକ୍କାସ ଚ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
ଚରୁଷ୍ୁ, ବାସ ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
ଉ୍ଇସ୍ତଗ୍ତ୍ଵ କେ 

ସଂଘ ନକ ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
କେଃ୍‌ ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
ନମ୍ପସ୍ତଝବସ୍ତ କେଝ୍‌ ଦରାବଣିନ୍ଧ 
ସମଦ୍ଦଗ ପ୍ରବାସ ଦରାବଣିନ୍ଧ 
ସ୍ସାଇଫନ୍‌ ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
ଜିପ୍ତବାସ୍ସ୍ ଦ୍ରାବଖିନ୍ଧ 
ଦ୍ରିପ୍ରବାସ୍ତ୍ର ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 
ଦ଼ାବଣିନ୍ଧ ଦକ୍ଷତା 
ଦାବଣିନ୍ନ ଢୋଷ 
ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ ପଟ୍ଟା 
ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ ଝିଜ୍୍‌ବ୍‌ 


ଦାବକ କାଲୋରମି୫ର୍‌ 
ଦ୍ରାବକ ଇଞ୍ଚ ନ୍‌ 
ଝାବକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ 
ପର୍‌ବହନ 

ପରିବାହରକ 

ପଶ୍ଧ ଶକ୍ଛଂ 

ଅଭସାସୀ ଶକ 


* . [4 
conical friction clutch ଶଙ୍କ|କାର ଘଷଣି କୁର 


— head ଶଙ୍କକାର ଶଷ 

— pendulum ଶଙ୍କ | କାର ପେଣ୍ଡଲ୍‌ମ 

— pendulum ଶଙ୍କ।କାର ପେଣ୍ଟ ଲ୍‌ମ 

governor ଗଉଉର୍ଷ୍ରର 

= pivot ଣଙ୍କ।କାର ପିଉଃ୍‌ 

— — bearing ଶିଙ୍ଗ କାର ପିଉଃ୍‌ ବସ୍ଟରଂ 

— point (pencil) ଶିଙ୍କ| କାର ବହ 

— roller bearing ଶିଙ୍ଗ |କାର ଗ୍ରେଲର 
ବଛସ୍ଟର୍‌ଂ 

— seat ଶଙ୍କ।କାର ଗାଁଠିକା 

— surface ଶଙ୍କ କାର ସୃଷ୍ଟ 

— valve ଶଙ୍କ କାର ଭ୍ୁଲ୍ଭଉ 


. “€ € 
coning and quartering ଶଳ୍ପୁକରଣ ଓ ଚରୁଆଂଣନ 


conjugate teeth ସମୁର୍ଗ୍ଧୀ ଦଲ୍ତ 
connecting rod ସଂସୋଜକ ଦଣ୍ଡ 

— —, equivalent ରୁଳ୍ା୍ମାନ ସ ଯୋକକ ଦଣ୍ଡ 
connector ସୋକକ 
conservation law ସଂର୍‌ଷ୍ଷଣ ଲସ 
— of energy ଉ୍୍‌ଜ ସଂରକ୍ଷଣ 
— of momentum ସଂ ବେଗ ସଂର୍‌ଷ୍ଣ 
constant ମଧ ଟଙ୍କ, ଧ ବାଙ୍କ, ଛଁ ର, 


ସମ୍ଭାନ, ଅପତ୍ତବର୍‌ ଉ 


—, Boltzmann’s ବୋଲ୍‌ଜମ୍ମାନ ୪ ବାଙ୍କ 
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ସାନ୍ତ କ ଇଞ୍ଜି ନସ ରଂ 


constant characteristic gaS 


constant characteristic ଅଭୁଲ୍୍ଷଶିକ ଗ୍ୟାସ୍‌ 


gas 
—, Planck’s 
—, universal gas 
— delivery pump 
— discharge curve 


ଧ ବାହ 
ଥରାଳଝ ଧ ବା 
ବଶ୍ଵଜମୀନ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଧ ବାଛ 
ସଁ ର ସଦା ପମ୍ପ 
ସମ୍ଭନଃସର୍‌ଣ ବନ୍ଧ 


content heat 


continuity equation 
continuous annealing 


— curve 
— rolling mill 


conveyor 


ନନଦ୍ଦଲଉ ଡ୍ତାପ 

ଅଛ ନ୍ନଜା ସମ୍ମୀକରଣ 

ଅବିରଉ ଆସୀଲଳ 

ଅନ୍ତୁମ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ 

ଅବରଭ ର୍ବେଲନ (ଗୋଲ) 
ମିଲ୍‌ 


— dryness line ସମଣୁ୍ଟତା ରେଖା — wire drawing ଅଛରଭ ଢାର କଷଣ 

— enthalpy ସ୍ଥିର ଏନ୍‌ଥାଲ୍‌ଠି contour କଣ୍ଡ,ର, ସମ୍କତା ରେଖା, 
— head curve ସମ୍ଭ୍ଣୀଧ ବନ୍ଧ ଆକର 
— level (of fluid) ସ୍ଥିର ଉଲ contraction ସକ ଚନ 

— power test ର୍ସର ଶିଷତି ପର୍କ୍ଷଣ —, chemical ର୍୍‌ସସାସ୍ତନିକ ଚଳ 

— pressure ସ୍ଥିର ଚପ —, coefficient of ସକ୍କଚନ ଗୁଣା 

— — accumulator ସତି ର ଗୃପ ସଞ୍ପାସ୍ବକ — cavity ସ୍ରଙ୍କୁଚନ 

— — cycle ସ୍ଥିର ର୍ପ ରନ control, automatic ସଵଢ଼ଃ ନୟ୍ୃନ୍ତୃଣ 

— quality line ସମପଣୁ୍ଟା ରେଖା —, gravity ମାଧାକ୍ତ |ୟଵ ନସୃନ୍ତଣ 
— speed curve ସମ୍ଭବେଗ ବନ —, nozzle ଜଜଲ୍‌-ନସ୍ଟନ୍ତଣ 

— volume ମଥ ର ଆସ୍ୃଢନ —, oil relay ଡୌଲ ରିଲେ ନିସୃନ୍ତରଣ 
— — cycle ର୍ଥ ର ଆସ୍ତୃଡ୍ତନ ଚନ୍ଧ — box ନୟ୍ଟନ୍ଧଣ ବାକୁସ 

m— — line ର୍ସ ର ଆସ୍ୃଢନ ରେଖା — chart ନୟ୍ଟନ୍ତ୍ରଣ ଗୃଝ 
constituent ଅବୟବ, ଉ୍ପାଂଣ — jet ନୟୃନ୍ତଣ ଜେଃୁ 
constrained motion ସଂଯୟତ୍ତ ଗଭି — resistance ୍ୟ୍ନ୍ତୃଣ ପରରେଧ 
constraint ସଂଯମ୍ଭ controlled arc welding ନୟୃ୍୍ତ ଉ ଆଇ ଓ ଲ୍ଞ଼ଂ 
—, complete ସମ୍ପ ଶ୍ର ସମ controlling force ଛସ୍ଟସ୍ତୃଣ ବୂଲ 
—, incomplete ଅସମ୍ପର୍ଷ୍ ସଂଯମଭ convection ସଂବହୁନ 
constructional steel ନମ୍ପଣଂଇସ୍ଥାଉ —, forced ପ୍ରଣୋଦ୍ଦଉ ସଂନ୍ବହନ 
consumption of fuel ଇଵ୍ଧନ ର୍ଯୟ୍ତ . —, natural ସ୍ଥାଣ୍ଵବଧକ ସ୍ଂବଦ୍ରନ 
contact, arc of ସମ୍ପିକ ପପ convergent-divergent ଅଭସାଟ୍ବ-ଅଷସାନ୍ତ 

—, frictional ଘଷିଣ ସମ୍ପିକର , nozzle, ଜଜଲ୍‌ (ତୃଣ) 
$= line ରୈଖିକ ସଂଖ୍ପଶ converging cone ଅଭତାସ ଶଙ୍ଗ ` 
—, point ବିହ „ ସଂଃଣି ¡ — nozzle ଅଭିସାଟ୍ ନକଲ (ଭୃଣ) 
— bearing, angular କୌ୍ଗସ୍ଵ ସଂଞୂଣି ବିୟ୍ଟରିଂ | ଠNnvertor, Bessemer ବେଖିମ୍ଭର କନଉଝର 
_— electrode ସଂପି ଇଲେକୁୋ ଡ୍‌ (ପରବରିନ) 
— ratio ସଂଷକି ଅଲଳୁପାଉ convex flank ଜ୍ଦ୍ତ୍ଲ ପାଣ୍ଡ - 
content, acetylene .ଆଅସିଝ୍ତିଲ୍ନ ଅଂଶ୍ର 


conveyor ବାହକ 
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conveyer, aerial 


conveyer, aerial 


—, band 

—, belt 

—, chain 

—, drag 

—, pneumatic 
—, roller 

—, vibrating 
— capacity 

— jig 

coolant 

cooler 

—, after 
cooling, air 

—, evapqgrative 
—, fluid 

— pond 

— stress 

— surface 

— water 
copied straight line 
copper-constantan 

thermocouple 

coppersmith 
copying lathe 
core 

—, sand 

— box 

— diameter 

— drill 

— print 

cored hole 
Corliss valve 
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(ଅକାଶୀ) ବାସସ୍ସୟ 
ବାଦ୍ରକ 
ବ୍ୟାଣ୍ଡ (ପନ ) ବାହକ 
ବେଲ୍‌ଝ୫ ବାହକ 
ଚେନ ବାହକ 
କରିଣ ବାଦହ୍ରକ 
ବାସ୍ତୁଗଲଢ ବାହକ 
ଗ୍ଲଲର୍‌ ବାଦ୍ରକ୍କ 
କ୍ପିମାନ ବାହକ 
ବାଦ୍ରକ ମ୍ଭତା 
ବାହ୍ରକ କିଗ୍‌ 
ଶାଁତଲକ ଦ୍ରବ 
ଶୀଢଲକ 


ବାସ୍ତୁ ଶୀଢଲନ 
ବାଷ୍ପାୟ୍ତନ୍ଧକ ଶୀଡଲନ 
ଦବ ଶୀତଲନ 
ଶାଁଡଲନ ଜଲାଣସ୍ତ 
ଶାଁଡଲନ ସ୍ରଭବଲ 
ଣାଁଉଲଳ ପକ 
ଶାଁଡଲନ ଜଲ 
ଅଲ୍‌କ୍ସଢ଼୍ ସରଲ ରେଖା 
ଉମ୍ମା-କନଷ୍ାଣ୍ଡାନୁ ଉାପ 
ବିଦୁ“ଉୟୁଗ୍ଧ 
ଉାମ୍ତକାର “` 
ଅନୁକାର୍ ଲେଥ୍‌ 
କୋର, ହୋଡ଼ 
ବାଲ୍‌ ଦୋଡ଼ 
ହୋୋଡ଼ ବାକ୍ସ 
ହୋଡ଼ ବ୍ୟାସ 
କୋର ଡ଼ିଲେ 
କୋର୍‌ ପ୍ରିଣ୍ଟ 
ନୋଡ୍ଡ ନୁଦ୍ର 
କଲିସ ଢ୍ଲ୍ଭ 


` 


25 


couple primary 


corner joint 

— weld 

corrected gear 

correction factor 

corrosion 

— test 

corrosive action 

— influence 

corrugated 

corrugation 

corundum 

cost of accident 

cotter 

— pin 

counter current 
condenser 

— flow 


— —:heat exchanger 


— — heat inter- 
changer 


counterbore 
counterboring tool 
countershaft 
countersink 
countersinking 
counterweight 
couple 
—, equivalent 
friction 
—, periodic 
—, primary 


କଣ ସୋଡ଼ 

କଣ ଣି ଲଡ଼ 
ସଂଣୋଧ୍ୟଉ ଗିସ୍ୃର 
ସଂଶୋଧନ ଗୁଣୀଙ୍କ 
ସଂକ୍ଷାରଣ 
ସଂକ୍ଷାରଣ ଅଟ୍ବକ୍ଷଣ 
ସଂ୍ତାରଣ କଚ ସ୍ବ 
ସଂକ୍ଷାରକ ସ୍ତତ୍ତବ 
କ୍ୃଷ୍ପି 

ଲୁଞ୍ଚନ 

କୋରଣ୍ଡମ୍‌ 

ଦୁର୍ଘ ୫ଣାଜନଉ ଗର୍୍‌ବ୍ଯସୃ 
କର 

କର୍‌ ପିନ୍‌ 


ସ୍ଭପ୍ତବାସ୍ସ ଦ୍ରାବ୍ଷିନ୍ଧ 

ବସଟ୍ଉ ପ୍ରବାହର, 
ସ୍ଭପସ୍ତବାଦର 

ପ୍ରଭ ପ୍ରବାସ୍ସ୍ର ଢାଘ 
ବ୍ରନ୍ଧମର୍ସ୍ଧ ନ 


ସ୍ର ପ୍ତବାସ୍ତ୍ର ଭାପ 
ଛ୍ରନ୍ଧମର୍ସ୍ତ ନଦ 
ସ୍ରଭବେଧ 
ସ୍ତରବଵେଧଳ ହୁଉଅର୍‌ 
କାଉଣ୍ଡାର୍‌ ସାଙ୍‌ 
ଶଙ୍ୁଖନନ 
ଶିଙ୍କୁଖନନ 
ସ୍ରରଢୋଲକର୍ତର୍‌ 
ବଲଯୁଟ୍ଧ, ଯୁଚ୍ଧ 
ରୁଲ୍‌ଯମାନ ଘର୍ଷଣ 
ବଳମୁଟ୍ଣ 
ଆବ୍ତୀ ବଲକୁଗ୍ଧ 
ସ୍ତାଥମିକ ବଲମୁଗ୍ଧ 
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couple polygon 


ଯାନ୍ତ୍ର କ ଇଞ୍ଜି ନସ୍ଟର୍‌ଂ 


crest 


couple polygon 
corepled wheel 
coupler (bolt) 
coupling 

—, bolt 


—, automatic clutch 


—, chain 

—, claw 

—, elastic 
(vibrations) 

—, fabric flexible 

—, Falk flexible 

—, flange 

—, flanged shaft 


—fl exible 

—, flexible disc- 
—, fluid 

—, Kelvin’s 

—, Oldham’s 
cover 

—, back. 


— plate 


covered electrode 
crack 

—, fatigue 

—, longitudinal 
—, micro 

—, transverse 

— test 


Crane 


ନଛଲମୁଗଥ ବଡୁର୍ବକ 
ଯୁଗ୍ଧ ଢ ଚନ 

ମୁଗୁକ (ବୋଲ୍‌ଃ) 
ଯୁମକ 

ଯୁଗ୍ରକ ବୋଲ୍‌ 
ୁଗ୍ଟଲଉ ଜୁଚ୍‌ ଯୁଗୁନ 
ଚେନ ଯୁଗ୍ରନ 

ଫଟା ଯୁଗ୍ୁନ 
୍ରଢ୍ୟାସ୍ଥ ଯୁଗ୍ରନ 


ଉନ୍ତୂଜ ନମ୍ମଯ ଯୁଗ୍ଧନ 
ସାଲକ ନମ୍ଯ ଯୁଗ୍ୃନ 
ସ୍ାଞ ମୁଗ୍ନନ 
ଫ୍ଲାଞ୍ଯୁକ୍ତ ସାଫ୍‌ 
ଯୁଗଳ 
ନମ୍ପୟମୂଗ୍ରନ 
କମ୍ଭ ଚର୍ଦ କା ମୁଗୁନ 
ଭବ ଯୁଗ୍ଧଳ 
କେଲ୍ଭନ ଯୁଗଳ 
ଓଲ୍ଡ଼ହାମ୍ଭ ଯୁଗଳ 
ଆବରଣ 
ପଶ୍ମ ଆବରଣ (ପନ 
ରାଙ୍କୁଣୀ) 
କଉରପେଃ୍‌ , ଚାକୁଣୀ 
ପ୍ରେଝ୍‌, ଆବର୍‌ଣ ମ୍ନୈଝ୍‌ 
ଅଦ୍ଧଭ ଇଲେକୋଞଃଡ୍‌ 
ସଃ, ଅନ୍ଉ୍ଞ୍ଜଳ 
ଶାନ୍ତ୍ର ଝାଃ 
ଅନ୍ବଦୈଘୟ ସା 
ସୃଷ୍ଥାର ସୃଷ୍ଧ ସଃ 
ଅନୁପ୍ତସ୍ଥ ଝାଃ 
ଅନୃଭ୍‌ଞ୍ଜନ (ଫାଃ) 
ପର୍ବ୍ଷଣଂ 
ହେନ 


—, hydraulic 
—, jib 

—- hook 

— rope 

crank 

—, balanced disc 
—, equivalent 
—, forged 

—, overhung 
—, unbalanced 
— angle 

— arm 

— axle 

— case 

— disc 

— effort 

— — diagram 
— engine, centre 
— pin 

— — bearing 
— — effort 

— radius 

— shaft 

— —, built-up 
— throw 

— web 
cranked tool 
crater 

—, arc 
crawler track 


.— wheel 
creep (metal or belt) 
creeping action (belt) 


Crest 


ଦରଦ ଟ୍ୃଲଉ ଛେନ୍‌ 
କବ୍‌ ଵନ 

ଚେନ୍‌ ହୁକ୍‌ 

ବେନ୍‌ ରସି 

ବାଙ୍ଚ 

ସମ୍ଭୂତ ରର୍ଦ କା ବାଙ୍କ 
ତୁଲ୍ଯ ବାଙ୍କ 
ସୋଜ ଵାଙ୍ଞ 
ପ୍ରଲର୍ମ୍ତ ଉ ବାଙ୍କ 
ଅସମ୍ତଲିଉ ବାଙ୍କ 
ବାଙ୍କ କୋଣ 

ଝାଙ୍କ ବାହୁ 

ଵାଙ୍ଚ ଅଖ 

ନବାଙଂ କେସ 

ନାଙ୍କ ରର୍ଦ କା 
ବାଙ୍କ ଆସ୍ଟାସ 

ବାଙ୍କ ଅଚର୍‌ଖ 
ମଧ୍ନ୍ଦାଙ୍କ ଇଂଜିନ୍‌ 
ନାଙ୍କପିନ 

ନାଙ୍କ ପିନ ଛଅର୍‌ଂ 
ନାଙ୍କ ପିନ ଆସ୍ଟାସ 
ବାଙ୍କ ବ୍ୟାସାକ୍ 
ବାଙ୍କ ସାସ୍‌ 
ମ୍ଭନମିଭ ଦଙ୍କ ସାଫ୍‌ 
ବାଙ୍କ କ୍ଷେପ 

ବାଙ୍କ ଡବ 

ବାଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହରଆର 
ଆକ ଗର୍ତ 

ସରସ ଗଭ କା 
ସସ ୍ୀ ଚନ 
ବିସପଣ୍, 

ବସ୍ଗଣ ର୍ଵ ସ୍ା 
ଶିଖର 
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cirtical damping curve, constant speed 
rrr rere 


cirtical demping 


— frequency ନାନ୍ତକ ଅଦ୍ଧର୍ତି — eccentric rods କମ ଉଵଡ଼କେହ୍ଦ,କଦଣ୍ଡ 
— point ଦନ୍ଧାନ୍ତକ ବିନ୍ଦୁ — slider crank chain କସଂସ୍ଥଲକ କା ଚେଜ 
— pressure ଝାନ୍ତକ ଚ୍ୃପ crowbar ଶାବଳ, କ୍ରୋବାର 
— range ଦାଲ୍ତିକ ପର୍‌ସର crown wheel ନାଉ୍‌ଜ (ଭୁଲ) ଚକ 
— specific Volume ହାନ୍ତୁକ ବଶିଷ୍ପ ଆସ୍ପଭନ (ଚନ) 
— speed ଛାନ୍ତ୍ରକ ବେଗ crowned pulley ନାଉ୍‌ନ (କ୍ଵ୍ବଲ) ସୁଲ୍‌ 
tate ଵାନ୍ତରକ ଅବସ୍ଥା crucible ନଖ ସିବଲ୍‌ 
— velocity ନାନ୍ତକ ପର୍‌ଚବେଗ — furnace ୫ ସିବଲ୍‌ ଭ୍ଵଚି 
Crosby indicator ସବ ସୂଚକ — melting ଵ,ସିବଲ ୩ଲନ 
cross arm ବସଆର୍ମ, ଅନ୍ପସ୍ଥ ବାହୁ, | ` ନ ୮୦୯୧୫5 ଵସିବଲ ସ୍ତଣଳୀ 
ନସ ବାଡ crude କରା 
— belt drive ନସ (ଛହା) ବେଲ୍‌ଃ — petroleum କଚା ପେଷୋଲ୍‌ସ୍ୃମ 
ପ୍ର୍ଟଲନା | crushed carbide ଦଲିଞ୍ତ କାଟ୍ାଇଉ୍‌ 
— ଠmpound engine ଅନୃସ୍ତମ୍ଥ ବହୁପାଦ crusher, carbide କାବାଇଡ୍‌ ଦଲିନ୍ଧ 
ଇଂଲଳନନ | ¬, cone ଶିଙ୍ଗ ଦଲିଛ 
— cut chisel ନ୍ତସକଃା (ଅନ୍ପ୍ରସ୍ଥ —, gyratory ପର୍ଭାମୀ ଦଲନ୍ଧ 
ବଛେଦକ) ଛେଣି | rust ଖୋଲ 
— — file ସକଝା (ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ crystalline structure ଝିଙ୍କା ସଂର୍‌୍ରନା 
ନେଦକ) ଜହା cubic foot ଘଜଫ୍‌୫ 
— feeding ˆ ଅଲ୍ପସ୍ଥ ପ୍ରଭ୍ରଣ —, lattice | ଘନ ଜାଫର. 
— head .ନସହେଉ cubical expansion ଆସ୍ଟଉନ ସ୍ତସାର 
— — guide ନସ ହେଉ ଗାଇଡ୍‌ cumulative heat-drop ସଞ୍ଚସ୍ବର୍ଶୀଲ ପାଉ, 
— — pin ଦସ ହରେଡ଼ ପିନ ସଞ୍ଚ୍ୀ ଉାପପାଉ 
— pane hammer ନସ ଣେଜ ଦ୍ାରୁଡ଼ି cupola A ମୁ ବପାଲ 
— section ଅନୁଷ୍ସ୍ଥ ଷର୍ଛେଦ current | ଧାର ସ୍ତବାହ 
— sectional area ଅନପ୍ତସ୍ଥ ଛେଦନ ଶ୍ଷେ- | ୯୪୮୪୧, acceleration ଭୂରଣ ବନ୍ଦ 
~ ଫଲ | ¬, acceleration ଜୃରଣବସ୍ଥାପନ ବନ୍ଧ 
— — elevation ଅଲପ୍ସ୍ଥ ଚ୍ରେଦ displacement 
ଉଡ଼ଵବକ୍ଷେଷ —, adiabatic ରୁକଭାଷ ବନ୍ଧ 
— slide ନସ ସ୍କାଇଡ଼୍‌ , ଅଲ୍ତୁସ୍ଥ —, Catenary କାଝିନାସ୍ଵ ବନ୍ଦ 
(ଵସ୍‌) ୟୁଳକ | ¬, characteristic ଅଭ୍ଭିଲଷ୍ଣଣ ବନ୍ତ 
— — screw ଛସ ସାଇଡ୍‌ ସୁ ,ଅନୁପୃସ୍ଥ | ¬, constant discharge ମଥ ର ନଃସର୍‌ଣ ରନ୍ଧ 
(ବସ) ସୁଲକ ସ୍ଵ | ¬, constant head ସ୍ଥିର ଶୀଞ୍ ବନ 
— travel ଅଲ୍ପ୍ରସ୍ଥ ସରଣ —, Constant speed ସଁ ରବଗ ବନ୍ଧ 


ଦ୍ଞାନ୍ତିକ ଅବମତନ୍ଦଳ 


crossed drive 


କ୍ରସ ପ୍ରଟ୍ଛଲନୀ 
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curve continuous 
curve continuous 
—, displacement time 


—, fillet 

—, isothermal 
—, saturation 
curved path 


curvilinear flow 


cutoff 

— governing 
cutter 

—, circular 
—, face 

—, helical 
—, tooth 
Cutting, arc 
—, flame 
—, gear 

—- action 
— blowpipe 


— edge 

— electrode 
— flame 

— fluid 

<— lubricant 
— quality 
— speed 

— stroke 
— tooth 

— tool 


cyanide hardening 


cyaniding 
cycle 


ସାନ୍ତ କ ଇର୍ଙ୍ଜ ନସ୍ଟରଂ 


ଅଛିର୍ଚ୍ଛ ନ ବନ୍ଧ 
ବସ୍ଥାପନ-ସମସ୍ଟ ବନ୍ଧ 
ଫିଲେଃ୍‌ ବନ୍ଧ 
ସମ୍ମୋନ୍ତଵପ ବକ୍ର 
ସ୍ତ୍ର ବନ୍ଧ 
ବକୁ ପଥ 
ବନ୍ଧରେଖୀ ପ୍ରବାହ 
ବଢଚ୍ଛେଦ 
ବିଢ୍ରେଦ ଅଧ୍ୟନସନ୍ତୃଣ 
କଢଁକ 
ବତ୍ଧ ଲ କଢ କ 
ଫଳକ କଢ 
ରୁଣ୍ଡଲନ କଢଁକ 
କଢ କ ଦନ୍ତ 
ଆକି କଢ ନ 
ଶିଖା କଡ ନ 
ଗିଅର କଢ ନ 
କଢନ ର୍ଦସ୍ବା 
କଢ ନ ବ୍ରୋପାଇପ୍‌ 
(ଙ୍କନଲ) 
କଚ ନ ଧାର 
କଡ କ ଇଲେକ୍ଖୋଡ଼ 
କଡ ଜଖିଖା 
କଢ ନ ଦୂବ 
କଡ ଜ ସ୍ଲେହକ 
କଡ ନ ଗୁଣ 
କତ୍ୀନ ବେଗ 
କଢ ନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
କଉ ନ ଦକ୍ତ 
କଢ ନ ହୁରଆର 
ସାୟ୍ାଜାଇଡ୍‌ କଠୋ 
କରଣ 
ସାସ୍ତାନାଇଡ଼ି କରଣ 
ଚକ୍ର 


cycle air 
—, annealing 
—, Atkinson 


—, Bell-Coleman 
—, binary vapour 


—, Carnot 


—, Cloude 


eveloid 
ବାସ୍ତୁ ଚକ 


ଆନ୍ଲନ ଚକ୍ର 
ଆ୍ଲଜସ୍ନ ଚକ୍ର 
ବେଲ୍‌ କୋଲମ୍ଭାନ ଚକ୍ର 


ଦ୍ରିବଃ୍ୀସ ଚକ୍ର 
କାନ ଚକ୍ର 
ଢ୍ଲୋଡ୍‌ ଚକ୍ର 


—, constant pressure ଧ ବଚ ପି ଚକ୍ର 
—, constant volume ଧ,ବାସ୍ତଢନ ଚକ୍ର 


—, diesel 


—, dual combustion 


—, duty 
—, Ericsson 
—, hypothetical 


—, ideal reversible 


—, idle 

—, Joule 
—, Linde 
—, mixed 


—, modified Rankine 


—, open 
—, Otto 
—, Rankine 


—, regenerative 


—, reheat 


—, reversed Joule 


—, reversible 
—, semiclosed 
—, Stirling 

— of operation 
cyclic process 
— variation 


cycloid 


ଉିଚଜେଲ୍‌ ଚକ 


ଦବେ ଡ଼ ଦଦ୍ରଜ ଚକ 
ଢାର୍ଫା ଚକ 
ଏଶକସସନ୍‌ ଚକ୍ର 
ପର୍‌କଲ୍‌୍‌ ଭ ଚକ 
ଅଦଶଣି ପ୍ରରନ୍ତମ୍ୟ ଚକ୍ର 
ନଷ୍ତ୍ର୍ମ ଚକ୍ର 

ଜୁଲ ଚକ୍ତ 

ଲିଣ୍ଡେ ଚକ୍ର 
ମିର୍ଣ୍ଣ ଭ ଚନ 
ଶୋଧ୍ୟଡ ଗ୍ଵନ୍‌କନ୍‌ ଚନ୍ଧ 
ଜତ୍ତକ୍ତ ରନ 

ଅଖୋ ଚନ 
ଗଵନକନ୍‌ ଚନ୍ଧ 
ସ୍ନଛଯୋଜକ ଚନ 
ସୁନତ୍ଥାପ ଚନ 
ତୃଭକ୍ତମିଉ ଜୁ୍ଲ୍ଚକ 
ପ୍ତତକମିକ ଚକ୍ର 
ଅକ୍ତସଂବୃତ ଚକ୍ର 
ଣ୍ାଲିଂ ଚକ 
କୃ ସ୍ତା ନକର 
ଚକ୍ରୀସ୍ତ ସ୍ତକ୍ରମ 
ଚକ୍କୀୟ୍ତ ଷରବ୍ତିନ 

(ବିଚରଣ) 

ସାଇକୁସ୍ତଡ୍‌, ଚଙ୍ଚଜ 
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cycloidal gear 


cycloidal gear ସାଇକ୍ରସ୍ବଡ଼ୀସ୍ଟ ଗିସ୍ବର 


— profile ସାଇକୁସଡ଼ୀୟ pressure 
ପର୍‌ଜ୍ରେଦ୍ଦକା (ସ୍ରୋଫାଇଲ୍‌ —, ]low pressure 
— teeth ସାଇକ୍ରଡ଼ୀସ୍ତ ଦନ୍ତ —, out side 
cyclometer ସାଇକୋୋମି୫ର (locomotive) 
cyclone ଚକ୍ରବାଢ, ସାଇକ୍ଲୋନ | ¬ base 
— furnace ସାଇବକ୍କୋାନ ସସ | ¬ dain 
— precipitator ସାଇକ୍ରୋନ ପ୍ରେସିପି- — feed 
ଝେ୭ର୍‌ | ¬› head 
— separator ସାଇଢ୍ଜୋନ ସେରରେ ୫ର | jacket | 
(ସୃଥକକାରକ) — lubrication 
f — lubricator 
cylinder ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର a 
volume 
— , balance ସମ୍ତୁଲନ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର — wall 
— , compression ସମ୍ପୀଡ଼ନ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର cylindrical cam 
—, elliptic ଦୀଘଦୃଦ୍ଧୀ୍ବ ସିଲଣ୍ଡର | — grinding 
—, expansion ପ୍ରସର୍‌ଣ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 
—, high pressure ଉଚ୍ଚଗ୍ୃପ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 


—, inside (locomotive) ଅଲତଟର୍ତୀ ସିଲ୍ଣ୍ଡର 


Dalton’s law ଡାଲ୍‌ଝନ୍‌ କଁ ନସ୍ଟମ 
damped vibration ଅବମ୍ମନ୍ଦଉ କମ୍ପନ 
damper ଅଵମ୍ଭଦ୍ଦକ 

—, butterfly ସ୍ତଜାପର୍ତ ଅବମ୍ମନ୍ଦକ 

—, frictional ଘରଣ (ଘଞଣୀ) ଅବ୍ରମହକ 


damping, aperiodic ଅନାବ୍ତୀ ଅବମନଦ୍ଦନ 


—, coefficient of 


viscous ଶ୍ଯାତ୍ତ ଅବମନ୍ଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 
—, critical କ୍ରାଲ୍ୀୟ ଅବମ୍ଭ୍ଦନ 
—, hysteresis ଦୁଣ୍କରେସିସ୍‌ ଅବମହନ 
— factor ଅବମ୍ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ାଙ୍କ 
danger ବିପଦ 
dashpot ଡାସଷଝ୍‌ ଅବମହନ ଷାନ୍ଧ 
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deaerating plant 


cylinder, intermediate ମ୍ମ ଗୃପ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 


— roller bearing 


data 
datum line 
— point 
— plane 
dead angle 


— centre (Engine) 


— — (lathe) 
— —, bottom 
— —, inner 
— —, outer 
— —, top 


ଲଘୃଚ୍ଟଗ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 
ବାହ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର 


ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର ଢଲ 
ସିଲଣ୍ର ଅଷବ୍ରାହ 
ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର୍‌ ସ୍ରୃଣ୍ତରଣ 
ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର ଶଷ 
ସିଲଣ୍ତର ଜ୍ଯାକେଃ୍‌ 
ସିଲଣ୍ତର ଚସୃଦ୍ରନ 
ସିଲଣ୍ଡର ସ୍ବେହକ 
ସିଲଣ୍ଡର ଆସ୍ଟଜନ 
ସିଲଣ୍ଡର କାନୁ 
ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର-ଆକୁର କାମ୍‌ 
ସିଲଣ୍ଡର ଅନୁସୃତ 
ଅପଘଷଣ 
ସିଲଣ୍ଡର ଆକୃର ଗଲ୍‌ର୍‌ 
ଵଛସ୍ଟର୍‌ଂ 


ଦନ୍ତ, ଦତ୍ତ 
ଦଷ୍ତଙ୍କ ରେଖା 
ଦଷ୍ବଙ୍କ ବଦ 
ଦନ୍ତୁଙ୍କ ଡଲ 

ନଶ୍ତଲ କୋଣ 
ନ୍ଶ୍ୂଲନ କେନ 
ନଶ୍ତଲ କେନ୍ରକ 

ନମ୍ପ ଶ୍ଲ କେନ 
ଅଲ୍ରତଟଂର୍ରୀ ନଶ୍ତଲ କେନ 
ବାଦ୍ୟ ନଶ୍ବଲ କେନ୍ତୁ 
ଉକ୍ତି ନଣ୍ବଲ କେନ୍ର 


— weightsafety valve ଜଡ଼ ତ୍ବର ନର୍ବପଷ୍ତ୍‌ ଷ୍ତ୍ଲ୍‌ଭ 


deaerating plant 
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decarburisation 


ୟାର୍ଚ୍ତ କ ଇଜ ନସ୍ୃର୍‌ଂ 


rere ptr rete pete 


decarburisation 
decrement, 
logarithmic 

‘ deduction 

dedendum 

— circle 

defect of volume 

deflection 

—, angle of 

— loss 

deflector 

— regulation 

— rod 


କାଟବଜ ବସ୍ଟୋକଲ 
ଲ୍‌ଗାରଦୁମିକ ଅଧକ୍ଷସ୍ତ 


ବସ୍ରୋଗ, ନଗମ୍ଭନ 
ଉଡ଼େଣ୍ଡମ୍‌ 
ଉଡ଼େଣ୍ରମ ବୃଦ୍ଧ 
ଆସ୍ତ ଉନ ଦାସ 

ବିକ୍ଷେଷ 

ଚଷ୍ଷପ କୋଣ 
ବଷ୍ଷେଷ ଦ୍ରାନ୍ 
ବଷଠେଧକ 

ଗକ୍ଷପକ ନ୍କୟ୍ୃନ୍ତଣ 
ବଷ୍ଷେଘକ ଦଣ୍ଡ (ରଡ଼) 


* [4 
degradation of energy ଭନ୍ଧ ନମ୍ପନ 


degree 

— Kelvin 

— of disorder 

— of freedom 

— of reaction 

—- of superheat 
delayed explosion 
delivery head 

— pipe 


— pressure 
— valve 


dense 

— carbide 
density 

—, relative 
deoxidiser 


¥: 


“deposited m etal 


ଉଗ୍ରୀ କୋଝ 
ଉଗ୍ରୀ କେଲ୍‌ଭ୍‌ନ 
ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୋ? 
ଗର-ୂସ୍ପାଧୀନଢା କୋଝ 
ପ୍ତରର୍କୁ ସ୍ତା ମାନା 
ଅରଢଡାଷ ମାନ୍ଦା 
ବଲମ୍ବ୍‌ ଉ ବଞ୍ଥୋରଣ 
ସତଦାନ ଶା 
ଡେଲ୍‌୍ଭର୍‌ (ସଦାନ) 
ପାଇପ 
ପ୍ରଦାନ ଗୃପ 
ଡେଲ୍‌୍ଭର (ପ୍ରଦାନ) 
ଘ୍‌ଲ୍ଭ 
ଘଜ, ସଘଲ 
ସଘନ କାଙ୍କାଇଡ 
ଘନଚ୍ତୁ 
ଆଗେଷକ୍ଷିକ ଘନ 
ବିଅକ୍ସିକାରକ, 
ଉଅକସିକାରକ 
ଜମ୍ଭା ଧାତୁ , 


diagram, oval valve 


depression, centre of ଲ୍ଘୁଗ୍ଲୃଷ ବ୍ଵା ଗରି କେନ୍ର 


depth 
—, angular 
—, hydraulic mean 


— gauge 


— of cut 
— of penetration 
— of thread 


derivation 
derived unit 


derric 
descending 


design 

desilting 
desuperheater 
detachable chain 
detonator 

device, expansion 
dew point 
diagram 

—, Characteristic 
—, crank effort 
—, elliptical valve 


—, endurance 

—, energy stream 
—, heat entropy 
—, ideal 

—, indicator 

—, Mollier. 


—, oval valve 


ଗସ୍ବରଢା 
କୋଣିକ ଗସ୍ବରଜା 
ଦ୍ର୍କୀସ୍କ (ଦାଇଡ଼ଲକ) 
ମାଧ ଗସ୍ରଡା 
ଗର୍ରଉା ମ୍ଭାପକ୍କ ଗେଜ 
n ଗେଳ୍‌ 
କରିନ ଗସ୍ରଢା 
ଅଲ୍ପଃ ସ୍ରବବେଶନ ଗର୍ବରଭା 
ଚ୍ଡ଼ର ଗସ୍ବରଡା, ଚ୍ୱ଼ 
ଗସ୍ବର୍‌ଡା 
ଭୁୟପ୍ପନ୍ତି 
ର୍ଧଯପ୍ପନ୍ତର ମାନ୍ଧକ 
ଡେରକ 
ଅବଗେସ୍ତ୍ର 
ଉଜାଇନ୍‌, 
ପଝୁ ବାଦ୍ରାର କରବା 
ନରତଡାପଷକ 
ବିସୋଜ୍ୟ ଚେନ୍‌ 
ଛସ୍ଥୋଃନ-ସଂଘଃକ 
ପ୍ରସାର ଯନ୍ତ୍ରୋଷାୟ୍ 
ଶିଶିରାଙ୍କ 
ଆରେଖ 
ଅଲ୍ଲଲ୍ଷଣ ଆରେ୍‌ଝ 
କାଙ୍ଗ ଆସ୍ତାସ ଆରେଖ 
ସୀଘଢୃଣ୍ଡୀସ୍କ ତ୍ଵଲ୍‌ଭ 
ଆରେଖ 
ସିହମଳ ଆରେଖ 


ଉ୍ଜଧାଗ୍ଵ ଆଗ୍ତରଖ 
ଉନ୍ବପ-ଏଣ୍ଡେ।ପି ଆରେଖ 
ଆଦଦର୍ଣ ଆରେଖ 
ସୂଚକ ଆରେଖ 
ମଲୟ୍ତର ଆରେଖ 
ଅଣ୍ରାକାର୍‌ ଗ୍ଵଲ୍‌ଭ 

' ଆରେଖ' 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


diagram, phase 
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diagram, phase 
—, polar 


—, PV. 
—, temperature 


entropy 


— efficiency 
— factor 

dial 

— gauge 

— indicator 
diameter, blank 
—, core 

‘—, drum 

—, effective 
—, external 
—, hub 

—, internal 
diametral pitch 


diaphragm 
diatomic gas 
die 

—, blanking 
—, drop forging 
—, hydraulic 
—, open 

—, reducing 
—, threading 
— block 

— casting 


— set 
— stock 


ସ୍ଥାବସ୍ଥା (ଫେଜ୍‌ ) ଅରେଖ 


ଧ ବ୍ୀସ୍ସ (ପୋଲ୍ଲର) 
ଆରେଖ 

ଟ୍ଟୃଅ-ଆସ୍ପଢନ ଅରେଖ 

ଜଵନ୍ଧପ-ଏଣ୍ଟ ପି ଅରଖ 


ଆରେ୍‌ଖ ଦକ୍ଷତା 
ଆରେଖ ଗୁଣା୍କ 
ଡାସ୍ଟାଲ 
ଡାୟ୍ତାଲ୍‌ ଗେଜ 
ଡାସ୍ଟାଲ ସୂଚକ 
ବ୍ରାଙ୍କ ବ୍ୟାସ 
ଢୋର ବ୍ୟାସ 
ଡ଼ମ୍ଭ ବ୍ୟାସ 
କାର୍ଫାକାସ୍ର ବ୍ୟାସ 
ବାହୁ ବ୍ୟାସ 
ନାଭ (ହବ) ବ୍ୟାସ 
ଆଲ୍ଧରକ ବ୍ଯାସ 
ବ୍ୟାସ ପିଚ୍‌ 
(ଅଲୁର୍‌ଲ) 
ଡାସ୍ଟାଫ୍ରାମଭ 
ଦ୍ଧିଘରମ୍ମାଣୁ ଗ୍ୟାସ 
ଡାଇ 
ବାଙ୍କ କଖା ଡାଇ 
ଗ୍ରପାଉଫୋଜନ ଡାଇ 
ଢବସ୍ତନିଢ ଡାଇ 
ଖୋଲ୍ଲ ଡାଇ 
ଦଵାସକ ଡାଇ 
ଚଡ କା ଡାଇ 
ଡାଇ ବ୍ଲକ 
ଡାଇ କା୍୍ଧ ° 


(ଡାଇ ରଲେଇ) 


ଡାଇ ସେଂଝ୍‌ 
ଡାଇ ଞ୍ଟ୍‌କ 


Diesel cycle 
— engine 


— knock 


differential chain 
block 

— gauge 

— gear 


— mechanism 


— motion 

— pulley 

— screw 

— stroke engine 
diffuser 

— jet 

— tube 
diffusion 
diffusivity 


dimension 


dimensional analysis 


— identity 


dipped electrode 
disc, crank 

—, friction 

—, cam 

— clutch 

— crank, balanced 
— friction 

— spring 


— valve 
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disc valve 
ଉଚେଲ୍‌ ଚନ 
ଉଜେଲ ଇଞଞ୍ଜ ନ୍‌ 
ଡ଼ିଜେଲ ଅପଫମ୍ପୋ୫ନ 
(ନକ୍‌) 
ବ୍ୟାସାଲ୍ତର୍ବ (ଉିଫରେ- 
ଲସିଆଲ୍‌) ଚେନ୍‌ ବ୍ଲକ୍‌ 
ପ୍ରଭେଦଦଶୀ ଗେଜ 
ଉସଂରେନୁସିଅଲ୍‌ 
(ସଭେଦକ) ଗିସ୍କର୍‌ 
ପ୍ରଭ୍ଭେଦକ (ଉସଂରେ- 
ଜଖସିଆଲ୍‌) ଜୟନ୍ତ 
ବ୍ୟବକଳୀସ୍ତ ଗର 
ବ୍ଯାସାଲ୍ଧସ ସୁଲି 
ପ୍ରଭେଦକ ସ୍ବ , 
ବଭେଦ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇଂକନ୍‌ 
ବିସାରକ 
ବସାରକ ଜେଃ୍‌ 
ବସାରକ ୫ୃ“ବ (ନଲୀ) 
ଛିସାର 
ଛସ୍ସାର ଶାଁଲଢା 
ଛସ୍ଥାର, ପରମାନ, ବମା 
ପର୍‌ମାାନାସ୍ଥକ ବଣ୍ରେଷଣ, 
ବ୍ମୀୟ ବଶ୍ରେଷଣ 
ପର୍‌ମମାନାସପକ ସଙ୍କସମିକା, 
ଛମ୍ମୀୟ ସସଂମିକା 
ଅବଗାନ୍ଦ୍ରଜ ଇଲେକ୍‌ଖଡ଼ 
ଜ୍ରାଙ୍କ ଚକ କା 
ଷ୍ତର୍ରଣ ଚକ୍ରିକା 
କ୍ୟାମ୍‌ ଚକ୍ର କା 
ଉତ୍ପ (ଚକ,କା) କୁଚ 
ସନ୍ତୁଲଉ ଚକ୍ର କା କ୍ରାଙ୍କ 
ଚକି ଢା ଘଣ୍ଣ 
ଚକ୍ରକା ଝୁ ° (ଡିସ୍ସ ଝୁ °) 
ଚକ୍ର.କା ତ୍ଵଲ୍‌ଉ 
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32 ସାସତ୍‌ କ ଇଞ୍ଜ ନର 
discharge draft, accelerated 

discharge ନସଂର୍‌ଣ dot punched ଡଃ ପଞ୍ଚ ଗୁ 
—, actual ବାସ୍ତବ ନଃସର୍‌ଣ double acting ଜ୍‌ଭସ୍ଟକ୍ର ସ୍ବ ଦିକ 
—, axial ଅ୍ଥୀସ୍ତ ଳସଃରଣ — amplitude ଦ୍ଧିଗୁଣ ଆସ୍ତାମ 
—, coefficient of ନସଃରଣ ଗୃଣ ଙ୍କ — beat valve ଦପୀଠିକା ତ୍ଵଲ୍ଭ 
—, maximum ଅଧୂକଉମ୍ଭ ଛଃସରଣ — bend ଦୋହରା (ଷାଇଘ୍‌) ମୋଡ଼ 
— angle ଲଃସର୍‌ଣ କୋଣ — chamfer ଦୋଦ୍ରର୍ବ ସାର 
— pipe ନଃସରଣ ପାଇପ୍‌ (ଜଳୀ) | — crank mechanism ଦବିକ୍ରାଙ୍ଚ ନ୍ତେପ୍ରଣାଲୀ 
dished end ଚକ୍ର କାକ୍ଧଭ ଟେଷ୍ଟ | ¬ face sledge hammer ଦ୍ଧିଝଲକ ସ୍ରେଜ୍‌ ହାଭୁଞଜ 
displacement, angular Cକୌଣୀୟ୍ତ ବସ୍ଥାପନ — flow condenser ଦ୍ଵିପ୍ତବାସ୍ସ ତ୍ରାବଣି 
—, phase ବସ୍ଥାପନ ପ୍ରବସ୍ଥା — helical gear ଦୃକୁଣ୍ଡଲୀ ଗିସ୍ଟର୍‌ 
—, piston ପିଷ୍ଟ୍ନ୍‌ ବସ୍ଥାପନ — helix ଦ୍ଧିକୁଭଲେସ 
— line ବଛାଷନ ରେଖା — hemispherical blade ଅଦ୍ଚଚଗୋଲ୍‌ ମୁଗ ବ୍ରେଡ 
— time curve ବସ୍ଥାପନ-କାଲ ବକ୍ତ — — bucket ଅକ୍ଦିଗୋଲ୍‌ ମୁଗ୍ଧ ବକେଃ୍‌ 
disruptive force ବସୀର୍ପ୍ତକାର୍ର ବଲ — leather belting ଦୋଦ୍ରର୍୍‌ ଚମଡ଼ା ବେଲ୍‌ ୭° 
dissipation (heat) ଅବସ୍ସ୍ୃ —— lever mechanism ଦ୍ଵିଲିଭର୍‌ ସନ୍ତ୍ରସ୍ଣାଲୀ | 
dissociation ବସୋଜନ — rivetted joint ଦ୍ବିପେ ରଭ୍ତେଃକର୍ଵ ସୋଡ଼ 
dissolved ଦ୍ରବଣିଉ — rotor system ଦ୍ଵିଘର୍ଶ୍ତକ ସ୍ରଣାଲୀ 
— acetylenc ଦ୍ରବଣିଭ ଆସିଝତିଲନ | — row bearing ଦ୍ବିଯଭ୍ତେ ଚୟୃର୍‌ଂ 
dissolving (adj.) ଦବଣଶୀଲ, — slider crank chain ଦବିସ୍ଥଲନ କ୍ରା୍ଧ ଚେନ 
distance, centre କେର ଦୁରଢ୍ମ — suction centrifugal ଦିଶଣୋଷକ ଅପକେନ୍ଦ୍ରୀ ପଞ୍ଧ 
distance ring ଦ୍ୁରକ୍ଧଵଲୟ୍ଡ pump 
distillate ଆସବ ¬ threaded worm ଦରରୁଡ଼ିଆ ଓ ମଁ, ଦୁଇଚଡ଼- 
distillation ଆସଵନ ଯୁକ୍ତ ଓ ମଁ 
distill ed ଆସବଉ dovetail ଡୋଉେଲ 
distiller ଆତ୍ସବକ — key ଡୋଉଟେଲ୍‌ ଗୃବ 
distortional influence ବିରୁପଣଠ ପ୍ରତ୍ବଵବ — slide ଡୋଉଚଟଲ ସ୍ଥଲକ 
distribution header ବଢଉରଣଢ ହେଡଉର୍‌ | dowel ଡାଣଲ, ଗୂଜ 
disturbance ବଷ୍ଷୋଉ — pin ଡାଣୈଲ ପିନ୍‌ , ଗୂକ ପିନ 
disturbing force ବିକ୍ଷୋଭ ବଲ -— plate ଡାଣ୍ଵଲ (ଗୃଜ) ସଃ 
disturbing mass ବଷ୍ଷୋସ୍ବ ବସ୍ପୁବୃ downtake ଅଧୋବାହସ୍ତ୍ର 
diverging angle ଅପସାସ୍ବ କୋଣ downward force ଅଖଧୋମୁଖୀ ବଲ 
— cone ଅଷସାସ୍ବ ଶିତ — stroke ଅଧୋମୁଖୀ ଚଷ୍ଟାକ 
dope (fuel dope) ଡୋପ୍‌ draft/draught ପ୍ରବାଉ h 
dot-punch ଡଃ ଅଞ୍ଚ —, accelerated ଭୃର୍‌ଉ ପ୍ରବାଉ 
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draft, artificial 


draft, artificial 
—, back 

—, balanced 
—, chimney 
—, fan 

—; forced 

—, induced 
—, mechanical 
—, natural 

—, Steam jet 
drag 

—, frictional 
— bar 

— coefficient 
— conveyor 
— line 


— link 

drain, cylinder 
—, feed heater 
— pipe 

— pump 


draw bar or drag bar 


drawing (wire) 
—, assembly 
—, cold 

— , continuous wire 
—, hot 
dressing, belt 
—, mould 
drift 

drill 

—, breast 

—, Centre 
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drive, fluid 


drill, core . 


କର୍ମ ପ୍ରବାଉ 
ପ୍ରଢୀପ ପ୍ରବ୍ରାଉ 
ସଠ୍ତୁଲଉ ସ୍ତବାଉ 
ରମ୍ଭ ପ୍ରବାଉ 
ପଙ୍ଖା ପ୍ରବାଉ 
ପ୍ରଣୋଦ୍ଦଉ ପ୍ରବାଉ 
୍ତେରଉ ଷ୍ଟବାଉ 
ସାବ କ ପ୍ରବାଉ 
ସ୍ଥାତ୍ଵବକ ପୂବାଉ 
ବାମ ଚେଃ୍‌ ବାଉ 
ବିକଷ୍ରଣ 
ଘଷଣୀ ବରକଷ୍ଣଣ 
ବଳଷଣ ଦଣ୍ଡ 
ବକପିଣ ଗୁଣାଙ୍କ 
ବକଷ୍ଣ ଵ୍ତାହକ 
ରେଖାବକଷ୍ଷଣ ସନ୍ତର 
(ଡାଗ୍ଲାଇଳ) 
ବକଣ.ସୋଜକ 
ସିଲଣ୍ତର ଅଗବାଦ୍ର 


ପ୍ରଭରଣ ଉାପକ ଅପଗବାହ୍ର 
ଅଗବାଦ୍ର ପାଇପ୍‌ (ନଲୀ) 


ଅପବାହ ପଞ୍ଚ 
ବକଷଣ ଦଣ୍ଡ 

(ଡାର) ଷୃକଶଣ 
ସମ୍ଭନ୍ନ୍‌ସ୍ଵ ଆରେଖ 
ଢଡାଗସ୍ତ୍ରନ ପ୍ରକର୍ଷଣ 
ଅଛ୍ଧରଭ ଡାର ଷୃକଷ୍ଣ 
ଡସ୍ତ ପ୍ରକଷ୍ଷଣ 

ବେଲ୍‌ ଗରପ୍ପସ୍ତୁର 

ଗ୍ରଞ୍ଚ ପରପ୍ରସ୍ତୁର 
ଡ଼ୁଙଡ୍‌ 

ଡ଼ିଲ 

ଗ୍ରତ ଡ଼ଲ 

କେନ୍ତୁ ଉଲ 


— bar 

— block 
— chuck 
— gauge 
— grinding 
— holder 


— jig 

— motor 

— point 

— size 
drilling 

— machine 
— —, bench 
— —, radial 
drive 


—, all gear 
—, angular belt 


—, belt 
—, bevel reduction 


—, cam 
—, chain 
—, cone 

—, cross belt 


—, crossed 
—, eccentric 
—, ‘electrical 
—,:enclosed 


—, fluid 


କୋର ଡ଼ଲ 
ଡ଼ ଲ୍‌ ବାର 
ଡ଼ିଲ ବୃକ୍‌ 
ଡ଼ ଲ୍‌ ଚକ୍‌ 
ର୍ଡ ଲ୍‌ ଗେକ୍‌ 
ଡ଼ ଲା ଅପପଷ୍ଣଣ 
ଡ୍ର ଲ ଧାରକ 
_ (ହୋଲ୍‌ ଡ଼ର) 
ଡ୍ର ଲକିଗ୍‌ 
ଡ଼ ଲ ମୋର 
ଡ଼ ଲ୍‌ ବହ୍‌ 
ଡ଼ ଲ୍‌ ସାଇକ୍‌ 
୍ଡ଼ ଲ୍‌ କରବା 
ଡ୍‌ ଲ୍‌ ମେସିଳ 
ଡ୍ର ଲ ବେଞ୍ଚ 
ନ ଜୟ ଡ୍ର ଲ ମେସିନ୍‌ 
ପ୍ରଟ୍ଟଲନା, ସ୍ରଚ୍ବଲକ, 
ଡ୍ରାଇଭ୍‌ 
ଷୂର୍ଷ୍ତ ଗିଅର୍‌ ସ୍ତଚ୍ଟକନା ` 
କୋର୍ଣୀସସ ଚବବଲଝ୍‌ 
ପ୍ରତ୍ବଲନା 
ବେଲ୍‌ ସ୍ଚ୍ଟଲନା 
ଚେଭେେଲ୍‌ ନ୍ଯଜକାସ୍ତୀ 
ଗିଅର ପ୍ତଟ୍ଟଲନା 
କ୍ୟାମବ ପ୍ରଚ୍ଟଲନା 
ଚେନ୍‌ ପ୍ରଚ୍ଟଲନା 
ଶିଙ୍କୁ ପ୍ରଚ୍ଟୁଲନା 
ଦସ (ଛନ୍ଦା) ବେଲ୍‌ 
୍ରର୍ଟଲନା 
ନସ (ଛହା) ପ୍ତଚ୍ଟଲନ୍ନୀ - 
ଉ୍‌ଦ୍ୁକେନ୍ରକ ଗ୍ରଚ୍ଟଲାନା 
ବୈଦୁରକ ସ୍ରଟ୍ଟଲନା 
ପର୍ଭୃଭ ଶ୍ରଚ୍ଟଲଳା: 
ଦବ ସ୍ରଚ୍ଟଲଳା 
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drive friction 
drive, friction 
—, horizontal 
—, hydraulic 
— ,open belt 
—, rack and gear 
—, Screw 
—, single crank 
— mechanism 
— Shaft 
driven gear 
driving action 
— force 
— gear 
— wheel 
drop feed 
— forged 
— forging 
— forging die 
— hammer 
— sight feed 
lubricator 
droplet 
drum, brake 
—, cone 
— diameter 
dry acetylene 
— air pump 
— back pressure 
valve 
— bituminous coal 
— compression: 


— (ing) pipe 


— sump lubrication 


ଯାନ୍ଚ୍ କ ଇଜ ନୟ୍ବରଂ 


ଘଷଣ ପ୍ତଚ୍ଟଲନା 


ଭୁଲମ୍ପ୍‌ ତ ସ୍ତର୍ଟଲନା 
ଦଙ୍କ ସ୍ଚ୍ଟଲନା 

ଖୋଲ ବେଲ୍‌ ପ୍ରଚ୍ଵଲନା 
ରାଜ୍‌ ଓ ଗିଅର ସ୍ରଚ୍ଟଲନା 
ସ୍ପ -ସ୍ତଟ୍ଟଲନା 

ଏକକ ଦାଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ବଲନା 
ପ୍ରଚ୍ଵଲନୀ ଉପନ୍ତର 
ପ୍ରଚ୍ଵଲକ ସାଫ୍‌ 

ଗ୍ୃଲିଉ ଗିଅର୍‌ 

ଚ୍ଵଲନ ର୍ଵ ସ୍ବା 

ଟ୍ଟଲନ ବଲ 

ଗ୍ଟଲକ ଗିଅର 

ଗ୍ଟଲକ ଚକ 

ବହୁ ସଭରଣ 

ସ୍ତପାଢ ସୋଜଢ 

ପପାଉ ସୋଜନ 
ପ୍ରପାଉ ଝୋ ଜନ ଡାଇ 
ପ୍ରପାଉ ସ୍ୋଜନ ହ୍ରାଭୁଡ଼୍ 
ଦୃଶ୍ୟମାନ ବିହ୍ଧ ପ୍ରଭରଣ 

ସ୍ନେହକ 

ସୃଷ୍ଷ ବହୁ 
ବେକଡ଼୍ର 

ଶିଙ୍କୁ ଡ୍ରମ 

ଡମ୍‌ ବ୍ୟାସ 

(ଶୁଷ୍) ଶୁତିଲ୍‌ ଅସିଝଲ୍ନ 
ଶୁକ ବାସ୍ତୁ ପମ୍ପ 


ଶୁଞ୍ଟ ପଶ୍ତଗ୍ଟୃପ ତ୍ଵଲ୍‌ଭ 
ଶୁ ବିଝ୍‌ଗମ୍ଭେନ କୋଇଲା 
ଶୁଷ୍ଟ ସମ୍ପୀଡ଼ନ 
ଜଲ ସୂ ଥକକାସା ପାଇଷ୍‌ 
. (ଜଳୀ) 
ଶୁଷ୍ଟ୍ (ସମ) ନଗର୍‌ 
:ସ୍ପେହ୍ରନ 


dynamic similarity 


drying chamber 
dryness 

— fraction 

— line 

— —, constant 
— of sceam 

D — slide valve 
dual air pump 


— combustion cycle 
— current welding 
plant 


duct, air 

—, intake 

—, propulsive 
ductile 
ductility 
dumb bell 


duplex chain 


durability 
durable 
duralumin 
duration of trial 
dust, coal 

—, flue 

— carbide 

duty cycle 
dynamic balance 


ଏ 


ଶୁଷ୍କ କକ୍ଷ 

ଶୁଷ୍କତା 

ଶୁଷ୍ଟଜା ଭଗ୍ନାଂଶ 

ଶୁଷ୍ଟଜା ରେଖା 
ସମଣୁୟଜା ରେଖା 
ବାର ଶୁଞ୍ଟଡା 

D ସୁଳଳ ଭୁଲ୍ଭ 
ଦ୍ବେଉ ବାସ୍ତୁ ପକ୍ଷ 

ଦ୍ରେ ତ ଦଦ୍ରନ ଚନ 

ଦ୍ରେ ଢଧାର୍‌ ଓ ଲ୍‌ଡ଼ଂ 

ସଂସନ୍ତର 

ବାସ୍ତୁ ବାହନ ପ୍ରଣାଲୀ 
ଅଲ୍ତଗ୍ରାଙ୍ ବାହ୍ରନ ପ୍ରଣାଲୀ 
ସ୍ରଣୋଦନ ବାହନ ପ୍ରଣାଲୀ 
ଉନ୍ଯ 

ତନ୍ଯତା 

ଡ଼ମ୍ଟେଲ 

ଦୋହୁର୍‌ ଚେନ 

ଖରାର ନୃ 

ସ୍ଥାୟୀ 

ଡଯର୍ଵଲ୍୍‌ୱମିଳ 

ପସ୍ରକ୍ଷା କାଲ 

କୋଇଲା (ଗୁଣୁ) ଧଲି 
ସୁ ୧ ଅଲ 

ଧଲି କାଙ୍ାଇଡ଼ 
କାର୍ଯାଚନ୍ତ 
ଗଉ୍୍ୟାମ୍ମକ ସନ୍ତୁଳନ 


— balance (balancing) ଗଢ୍ୟାସ୍ପକ ସନ୍ତୁଲନ ସନ୍ତ୍ର 


machine 
— coefficient of 
friction 
— force | 
— magnifier 
— similarity 


ଗଉ୍ୟାସ୍ପକ ଘରଣ ଗୁଣାଙ୍କ 
ଗଉ୍ତ୍ୟାସ୍ପକ ବ୍ଲ 


ଗଢ୍ୟାସ୍ପକ ଆବକ୍କିକ ` 
ଗତ୍ୟାସ୍ବକ ସମ୍ଭରୁଷତ୍ା 
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Mechanical 


dynamical coefficient of frietion 


dynamical coefficient ଗଉ୍ଖଯାସ୍ତକ ଘର୍ଷଣ ଗୁଣ୍ାଙ୍କ 


of friction 


— pressure 


— state 
dynamics 


dynamometer 
—, absorption 


—, belt 


easy push fit 
— slide fit 
eccentric 

— , backward 
—, equivalent 
—, forward 
— drive 
—load 

— loading 

— rod 

— —, crossed 


— —, open 
— sheave 
— strap 
eccentricity 
economizer 


—, Green’s 
eddy 

— viscosity 
edge 


—, cutting 


ଗତ୍ଯାସ୍ପକ ଟ୍ଟୃ 

ଗଜ୍ୟାସ୍ମକ ଅବସ୍ଥା 

ଗଭ ବନ୍ଧନ 

ଡାୟ୍ନନାମୋମି୫ର 

ଅବଶୋଷଣ ଡାୟ୍ନା- 
ମୋମିଛ୫ର 


ବେଲ୍‌ ୫ ଡାସ୍ବନାରମାମିଖର 
E 


ସହକ ଗୃପ ଫିଃ୍‌ 
ସହଜ ସ୍ଥଳନ ଫି 
ଜ୍‌ଚ଼େନ୍ରକ 
ପଣ୍ଠକ ଡ୍‌ଚ଼େନ୍ସକ 
ରୁଲ୍ୟମ୍ଭାନ ଉ୍‌କରେତ୍ରକ 
ଅଟ୍ରକ ଉ୍୍‌କ୍ରେନ୍ଦନ 
ଉ୍‌ଳେତ୍ରକ ପ୍ରଚ୍ଟଲନା 
ଉକ୍ରେଦ୍ରକ ଵର ' 
ଜକେନ୍ୀ ର୍ଵରଣ 
ଉଚ୍େଦ୍ରକ ଦଣ୍ଡ (ରଡ୍‌ ) 
ଵସ (ଛହା) ଜକେହରକ 
ଦଣ୍ଡ 


ଖୋଲ ଜଉ୍‌ଳ୍େନହ୍ରକ ଦଣ୍ଡ 
ଜ୍ଵ୍‌ଳେନ୍ରକ ଚର୍ଵ କା 
ଜ୍‌ଚଳେନ୍ରକ ଅଞି 
ଉଚେେତ୍ଦଡା 
ମିଢୋପସୋଳନ୍ଧ 
(ଇକୋନୋମ୍ାଇକର) 
ଗ୍ରୀନ୍‌ ମିଢୋଟମୋଳନ୍ଧ 
ଆବର୍ତ 
ଆବ୍ତି“ଣଶ୍ୟେନଢା 
ଧାର 
କଲ୍ଭିନ ଧାର 
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efficiency, volumetric 
ବୈଦଧଏରକ 
ଡାସୃନାମୋମି୫ର୍‌ 
ସ୍ରାଶ୍‌-ଲଇଝ୍‌ 


—, flash light 


—, transmission 
dynamometric 

governor 
dyne 


— cam 

— preparation 
effective diameter 
— force 

— horsepower 

— tension 
efficiency 

—, actual 

—, air standard 
—, brake thermal 


| —, condenser 


—, diagram 

—, gas 

—, Luminous 
—, mechanical 
—, net 

—-, optimum 
—, overall 

—, polytropic 
—, relative 


—, stage 


—, volumetric 


ଡାସୟ୍ନତାମୋମିଶର 
ସଞ୍ଚାରଣ ଡାସ୍ସ ନାମୋ ର 
ଡାୟ୍ଟନାମୋମିଃଙ୍ବସ୍ତ 
ଗଭଭର୍ପ୍ତର୍‌ (ଅଧ୍ୟନସ୍ଟନ୍ତକ 
ଡାଇନ 


ଧାର କ୍ଯାମ୍‌ 
ଧାର (ସୀମା) ପସର 
କାର୍ସାକାସ୍ ବ୍ୟାସ 
କାର୍ଯାକାସ୍ଵ ବଲ 
କାର୍ଦାକାର୍ବ ଅଶ୍ଚଶର୍ତ 
କାର୍ପାକାସ୍ତ ତାନ: 
ଦକ୍ଷଭା 
୍ରକ୍ସତ୍ତ ଦକ୍ଷତା 
ବାସ୍ତୁମାନକ ଦକ୍ଷତା 
ବ୍ରେକ୍‌ ଉାଷକ ଦକ୍ଷତା 
ଭବଖିନ୍ଧ (କନ୍ଡେନ୍ସର) 
ଦକ୍ଷତ୍ତା 
ଆଠରେଖ ଦକ୍ଷତା 
ଶ୍ୟାମ ଦକ୍ଷତା 
ଜ୍ୟୋର ଦକ୍ଷଡା 
ସାନ୍ତି କ ଦକ୍ଷଡା 
ମୋ ୫ ଦକ୍ଷତା 
ଇସ୍କ ଦଷଡା 
ସ୍ୟ ଛନ ଦକ୍ଷତା 
ପଲ୍‌ଝପିକ ଦକ୍ଷତା 
ଆପେଷିକ ଦନ୍ଷଢା 
ପଦ ଦ୍ତଢା 
ଆସ୍ଟଡ୍ତନ୍ଧକ ଦ୍ଷଡା 
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efficiency of auxilaries 


“ eee 


efficiency of auxiliaries ସଦ୍ରାସ୍ତୃକ ଦ୍୍‌ପକରଣ 


ଦକ୍ଷତା 
— of boiler ବୟ୍ଟଲ୍‌ର ଦକ୍ଷତା 
— of combustion ଦହନ ଦକ୍ଷତା 
— of power trans- ଶିଭତ ସଞ୍ଚରଣ ଦକ୍ଷତା 
mi.son 
— rattio ଦକ୍ଷତା ଅନ୍‌ ପାଉ 
efficient ଦକ୍ଷ 
effort,crank ତାଙ୍କ ଆୟ୍ତାସ 
—, crank pin ବାଙ୍କ ପିନ ଆୟ୍ସ 
—, governor ଗଉର୍ଷ୍ତର୍‌ ଆସ୍ଟାସ 
—, piston ପିଷ୍ଟନ ଅୟ୍ତାସ 
— , propulsive ସ୍ରଣୋଦନ ଆସ୍ଟାସ 
— diagram, crank ଛାଙ୍କ ଅୟ୍ତାସ ଅରେଖ 
ejector ନନଷ୍୍ରାସିନ୍ର 
—, air ବାସୁ ନଷ୍ତ୍ରାସକ 
— condenser ନ୍ଧସ୍ତାସକ ଦବଣିନ୍ଧ 
elastic ପ୍ରଜ୍ଯାସ୍ 
— coupling 
(vibrations) ସତ୍ୟାସ୍ତ ଯୁଗ୍ଧନ 
— energy ପ୍ରୟାସ ଜି 
— impact ସ୍ରଭ୍ୟାସ୍ଥ ସଂଘାଉ 
— limit ସ୍ରଭ୍ୟାସ୍ଥଭା ସୀମ୍ଭୀ 
— line ସ୍ରଭ୍ୟାସ୍ଥ ରେଖା 
=— ratio ୍ରତ୍ୟାସ୍ଥ ଅନ୍‌ପାଉ 
elasticity ପତ୍ୟାସ୍ଥତା 
elbow ଗାଇପ କହୁଣି 
electric arc ବିଦ୍ଧ୍ଯର ଆକ 
— are furnace ବିଦ୍ଧ୍ଯନ୍ଧ ଆକି ଚଲ 
, (ଝିଜେସ) | 
— arc welding ବିଦ୍ଧଯନ୍ଧ ଅକ ଣୈୈ ଡ଼ଲ୍ନଂ 
— bell ବଦୁଯନ୍ଧ ପଣ୍ଡ 
— dynamometer ବଦୁୟୁଜୁ ଡାସୟ୍ତନାମ୍ତୋମି୫ର 
— furnace ବୈଦୁ “ଭକ (ଇଲେକ୍ି, ଜକ) 


(ର୍ଲ) (ସଂରନେସ) ଭ୍‌ଝି 


ଯାତ କ ଇଞ୍ଚ ୟ୍ବର୍‌ଂ 


electrode, metal 


electric generator 
— heater 

— ignition 

— light 

— method 

— motor 

— oven 

— potential 

— power house 


— spark 

— welding 

electrical drive 

— workshop 

electrically driven 
generator 

electrician 

electro dynamometer 
balance 

— magnetic brake 

— — chuck 

electrode 

—, carbon 

—, coated 

—, contact 

—, covered 

—, cutting 

—, dipped 

—, hard facing 


—-, iron power 
—, lime ferrite 


—, metal 


ବଦନ ଜଳ୍ନ୍ଧ 
ବୈଦୁଉକ ଢାଧକ 
ବୈଦୁରକ ପ୍ତଜ୍ଵାଲନ 


` ବୈଦୁ“ଉକ ଅଲେକ 


ବୈଦୁୟଭକ ପଲର (ବଧ) 
ବୈଦୁ“ଭଳ ମୋର 
ବୈଦୁ“ଭଳକ ର୍ଲ ( ଉନ୍‌) 
ବୈଦୁ “ତକ ବଉବ 
ବେୈଦୁ “ଭକ ଅର 
ଦ୍ରା୍ଵସ 
ବୈଧ “ରକ କି 
ବୈ ଦୁ“ରକ ଚଡ ଲ୍‌ଡ଼ି 
ବୈଦୁ ରକ ସରଭଲନା 
ବୈଦୁରକ ଓ କସଗ୍‌ 
ବଦୁଯଉ ଗନ୍ଧକ ଜନନ୍ଧ 
ବଜ୍ଲ ନିହ୍ଧୀ 
ବିଦ ଡାସପନାମ୍ଭୋମିଃର୍‌ 
ବାଲାନ୍ସ 
ବଦଧଯଡ ଚୃମ୍ଟ୍କସ୍ତ ଚବ୍ରକ 
ବଦୁଉ ରମ୍ଟଙ୍କ୍ତ ଚକ 
ଇଲେକ୍‌ଞୋଡ଼ 
କାବନ ଇଲେକ୍େ ଡ଼ 
ଲେ ପିଉ ଇଲେକ୍ଟୃ ଡ଼ 
ସମ୍ପ କି ଇଲେକେ ଡ଼ 
ଅନ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟେ ଡ଼ 
କଢ ନ ଇଲେକେ ଡ଼ 
ରାହଜ ଇଲେକେଟେ ଡ଼ 
କଠିନ ଅସ୍ତର୍‌କ 
ଇଳଲେକ୍େ ଡ଼ 
ଲୌଦ୍ର ଚତ ଇଲେଲ୍ଟେ, ଡ଼ 
ଚନ ଫେର୍ବଇଃ୍‌ 
ଇଲେକ୍କେ ଡ଼ 
ଧାରୁ ଇଳେକ୍ଲେଡ଼ 
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eletrode: 
non-consumable 

—, tungsten 

—, wrapped 

— coating 

— holder 

— electrolux 

refrigerator 

— electrolyte 

electron 

— jump 

electronic actuator 

element 


—, fixed 

—, rotating 
elevation, end 
—, cross sectional 


elevator 
—, belt 
—, bucket 


—, bucket and chain 


—, portable belt 


— belt 

— rope 

elliptic cylinder 

— wheel 

elliptical valve 
diagram 

elongation 

emery abrasive 

— cloth 


Mechanical Engineering 
electrode, non-consumable 


ଅ୍ଷସ୍ତ ଇଲେକ୍େେ ଡ଼ 
ଅଙଂ ଷ୍କେନ ଇଲେକ୍‌ଞୋଡ଼ 
ସମ୍ଟେରଧ ଉ ଇଲେକ୍‌ ଝଡ଼ 
ଇଲେକ ଆଡ଼ ଲେପନ 
ଇଲେକ୍‌ଖୋଡ଼ ହ୍ରୋଲ୍‌ଡ୍‌ର 
ଇଲେେଲକସ 
ର୍‌ ଜରେଃର 
ଇଲେ୍‌କେ୍ଧ୍ୋଲଇ୫ 
ଇଲେକ୍,ନ 
ଇଲେକ୍ଟ,ନ ଜମ୍ପି 
ଇଲେକ ଅନକ ସଞ୍ପାଲକ 
ଏଲ୍‌ମେଣ୍ଟର ଅଲ୍ାଂଣ, 
ଅବସୟ୍ଟବ, ସାତ୍ମାନଯ୧ଣ 
ସ୍ଥ ର ଅବସ୍ଟବ 
ଘ୍ ର୍ପରନଜର୍ଶଳ ଅଵ୍ତସ୍ଟବ 
ପାଣ୍ଡ୍‌ ଉ୍‌ତ୍ଵବଷ୍ଷେପ 
ଅଲପ୍ରସ୍ଥ ରଚ୍ରେଦଡ 
ଉ୍‌ଭୂବକ୍ଷେପ 
ଏଲ୍‌ଭେଃର 
ବେଲ୍‌ଝ୍‌ ଏଲଭେଃର 
ବକେଃ୫୍‌ ଏଲଭେର 
ବକେ୫୍‌ ଓ ଚେନ୍‌! 
ଏଲ୍‌ଭେଃର 
ସୁବହ୍ୁଙ୍ସ୍ତ ବେଲ୍‌ 
ଏଲ୍‌ଭେଃର 
ଏଲ୍‌ଭେ୫ର ବେଲ୍‌ 
ଏଲ୍‌ଭେଶର ରଶି 
ସୀଘବୃ୍ୀୟ ସିଲଣ୍ଡର 
ସୀଘବୃନ୍ତ୍ରୀୟ ଚକ 
ଦୀର୍ଘ ବୃନ୍ତୀ୍ତ ତ୍ବଲୁଭ 
ଆରେଗ 


emery paper 
emissivity 


—, monochromatic 


empirical formula 
— rule 
emulsifiable oil 


ସୀର୍ଶୀକରଣ, ରତୈଦ୍ୟବୁର୍କ | ¬, 1ow grade 


ଏମେସୁ ଅଗଘଷକ 
ଏମେଟ୍ଟ କନା 
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energy, molecular 
ଏମେରା କାଗଜ 
ଉ୍‌ସ୍ବଜ କତା 
[4 
ଏକରବର୍୍ରୀଁୟ ଉସ ଜକଡା 
ଅଜଭବକ ସନ୍ଧ 
ଆନଭବକ ନସ୍ୃମ 
ଇମଲସୁକୁଭ ଡେଲ୍‌ 


enclosed drive ପରିବୃଉ ଚଟଗ୍ଟଲନା 
end elevation ପାଣ୍ଡବ ଜ୍‌ଭୂବଷ୍ଷେଷ 
— measurement ଗାଣ୍ଡ ମାପ 
— mill ପଶ ଭୂମିକଡ କ 
— milling ପାଣ ଉମ୍ଭିକଉ ନ 
— plate ପାଶ୍ଡ ର, ରାନ୍ଥପ୍ରେଃ 
— standard ପାଶ ମାନ 
— thrust ଖଣ୍ଡ ପଣ 
— tightened blading ପାଶ୍ଡ ସନ୍ି କୃଷ୍ଣ ବ୍ରେଡ଼ଂ 
endothermic ଡଢାପ ଶୋଷ 
endurance diagram ସହନ ଅରେଖ 
— limit ସହନ ସୀମ୍ଭା 
energy ଜଜ c 
—, activation ସନ୍ଧ ସ୍ତନ ଜ୍‌ଜଂ 
—, available ସ୍ତାପ୍ୟ ଜଜ 
—, conservation of ଜ୍‌ଜ ସର୍‌କ୍ଷଣ 
—, degradation -of ଉ୍‌ଜ ନୁୟନନ 
—, elastic ୍ତ୍ୟସ୍ଥତା ଜଜ 
—, external ବାହ ଉ୍‌ଜ 
—, high grade ଉ୍‌୍କଢୋୈ a 
— initial ପ୍ତାରନ୍ତି କ ଜି 
—, internal ଅଭ୍ୟଲ୍ୁର୍ବଣି ଉ୍୍‌ଜ 
— intrinsic ଅଲ୍ତଃ ଜଜ 
—, kinetic ଗରଜ ଭଜି 
ନମ୍ପକୋଝି ଜଜ 
—, luminous ଜ୍ୟୋଣ୍ତ ଜଜ 
—, molecular ଅବି ଉ୍‌ଜ 
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energy. nuclear 


ଯାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜି ନୟ୍ପରଂ 


energy, nuclear ନାୟକ ତ୍ତ, ନତ୍ତ୍‌କି ଅର 
| ଜଜ 
— , potential ଛୁ ରଜ ଜଜ 
—, pressure ଚ୍ଟୃପ ଜଜ | 
—, radiant ବିଲିରଣ ଜଜ ଜ୍ଵଜ 
—, rotational kinetic ଘୂ୍୍ତିନ ଗରକ ଜଳ 
—, translational ରେଖାଗରଉଳଜ ଉ୍୍କ 
kinetic 
—, vibrational କ୍ଚନ ଗରତକ ଜ୍ଵକି 
kinetic | 
— equation ଜଜ ସମ୍ମୀକରଣ i 
— fluctuation ଜଳି କ୍ଷଭନ୍ଧୂର୍କ 
— input ଜଜ ନିବେଶ = 
— line ଭଜି ରେଖ 
— Stream ଜଜ ଧାର 
— — diagram ଜଜ ଧା ଆଚରଖ 
engine ଇଂଜିନ 
—, airship ବା୍ଭୁପୋଢ ଇଂକିନ୍‌ 
—, beam ଦଣ୍ଡ ଇଂଜିନ 
—, bi-fuel ଦୁ -ଇଛନ ଇଂଜିନ 
—, binary vapour ୍ଦ ବାସ ଇଂଜିନ 
—, Carnot କାନେ | ଇଂକିନ 
—, centre crank ମଧ୍ଯ ନାଙଂ ଇଂଜନ୍‌ 
—, compound ବହୁ ପଦ ଇଂକ୍ନ୍‌ 
—», Compression ସମ୍ଷୀଡ଼ନ ପ୍ତନ୍ଵାଲନ 
ignition ଇଂକିଜ 
—, condensing ଦ୍ବଣ ଇଂଳିନ | 
—, cross compound ଅନ୍ତ ସ୍ଥ ବହୁପଷଦ ଇଂଳନ 
—, diesel ଉକେଲ୍‌ ଇଂଳିନ | 


—, differential stroke ଵରଭେସୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇଂଳନ 


—, explosive 


—, External combus- 


tion 
—, free piston 


ବକ୍ଷୋଝନ ଇଂଜିନ୍‌ 
ବାହଂ ଦହନ ଇଂଜିନ୍‌ 


ମୁ କ୍ର ପିଷ୍ଟନ ଇଂଜିନ 


engine, gas 


-—, heat 


—, high speed 

—, horizontal 

—, hot ait 

—, ideal heat 

—, low speed 

—, marine 

—, medium speed 

—, mid cylinder 
exhaust 

—, non-condensing 

—, oil 

—; opposed piston 

, Otto 
, petrol 


—, quadruple-expan- 


sion 
—, receiver 


engine, variable compression 


ଗ୍ୟାସ ଇଂଳନ୍‌_ 
ଉାଷ ଇଂଜିନ୍‌ 
ଜ୍ଵଇବେଗା ଇଂଜିନ 
ଭୁଲ ତ ଇଂକିନ 
ତପ ବାସ୍ତୁ ଇଂଜିନ 
ଆଦି ଢ.ପ ଇଂ“କେନୁ 
ସଁରଚବେଗ ଇଂଳନ୍‌ 


` ଘୋଉ ଇଂଳନ୍‌ 


ମଧମଚବେଗ ଇଂଜିନ 
ହିଲ୍‌ଣ୍ଣର ମଧରେଚନ 
ଇଂକିନ 
ଅଦ୍ରବଣ ଇଂକିନ୍‌ 
ଢେଲ (ଢେଲ) ଇଂକିନ୍‌ 
ମମ୍ମଝୀ ପିଗ୍ସନ ଇଂଜିନ୍‌ 
ଅଖା ଇଂଜିନ 
ଷେଞରୋଲ୍‌ ଇଂକିନୁ 


ଚରୁ ସାର ଇଂଜିନ୍‌ 


୯ଠmpound ଅଭରଗ୍ରାଙ୍୍‌ ବଡ଼ୁପଦଦ ଇଂଳିନ 
— —, reciprocating ଭ୍ତଉ୍ୟାଗାହୀୀ ଇଂଳେନ୍‌ 


—, reversible: 


{thermodynamically) ଭେକ ଇଂକିନ 


— , semidiesel 
—, simple 
—, slow speed 


—, stationary 
—, Still 


—, triple expansion 


—, twin tandem 


compound 


—, uniflow 
—, variable 


compression 


ଅଧ ଡ଼ିଜେଲ ଇଂକିନ୍‌ 
ସରଲ ଇଂକିନ୍‌ 
ଜୀର ବେଗ ଇଂଜିନ୍‌ 
ସ୍ଥାବର ଇଂକନ 
ର୍କ ଲ୍‌ ଇଂଜିନ୍‌ 
ଦିସ୍ତସାର ଇଂକନ୍‌ 
ଯୁଗଲ ଝା ଣ୍ଡମ ବତୁପଦ 
ଇଂଜିନ୍‌ 
କଦ୍ଦଗ ପ୍ରବାହ ଇଂକିନ୍‌ 
ପରବଵ୍ତି୍ଜୀସ୍ଟ -ସମ୍ୀଡ଼ନ 
ଇଂକିନ 
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escalator 


ANDO OA DO 


engin, vertical 

— , Woolf compound 
— driven set 

— — welding set 


— governor 
engineering 

—, aeronautical 
engineer’s unit 
engraving machine 


enthalpy 

—, constant 

entropy 

— of dry saturated 
steam 

epicyclic gear 


— train 
epicycloid 
equal angle section 


equation, adiabatic 
—, Bernoull’s 

—, characteristic 
—, clapeyron’s 

—, continuity 

—, energy 

—, equilibrium 

— , Lagrange’s 

—, power 

—, van der Walls’ 


ଜ୍ଵଵ୍ଚି ଲମ୍ବ ଉ ଇଂଜନ 
ଜ୍ତଲଙ୍‌ ବହୁଷଦ ଇଂଳନ 
ଇଂଳେନ ଟୁଲ ¥ ସେଃ୍‌ 


equation of 
continuity 
— of flow 


ଇଂନ୍ତିନ ଟ୍ଟଲଉ ଓ ଲଡ଼ୁ ¬ 0 motion 


ଝୁ 
ଇଂଜିନ ଗତ୍ତର୍ଷ୍ତର 
ଇଂଳ୍ତ୍ଧୃର୍‌ଂ 
ବେମତ୍ମାନକ ଇଂଳନ୍ଧୟପର୍‌ଂ 
ଇଂ କନ୍ଧଂସ୍କରଂ ମାନକ 
ଜ୍ଵଙ୍କୁ ରଣ (ଝୋଦାଇ) 
R ମେସିନ 
ଏନ୍ଥାଲ୍‌ପି 
ଧ ବ ଏନରାଲୁପି 
ଏଣ୍ଡୋପି 
ଶୁଷ୍ଟ ସଂନୃ୍ଣ ବାମିର ` 
ଏଣ୍ଡେଧାପି 
ଅଧ୍ୟରର୍ଦ କ 
(ଏଷିସାଇକ୍‌ କ) ଗିଅର 
ଏପିସାଇକ୍ଟ କ ଗିଅର୍‌ 
ମାଲା 
ଅଧୂଚନଜ 
(ଏପିସାଇକୁସ୍ଟେଡ୍‌) 
ସମଭଭ୍ନଜ କୋଣ: 
ପର୍‌ଢ୍ଛେଦ 
ରୁାଷ ସମ୍ମୀକର୍‌ଣ 
ବଲ୍‌ ଇ ସମ୍ମୀକରଣ 
ଅଭଲ୍ଷ୍ଣ ସମ୍ମୀକରଣ 
କ୍ଲାପେଗ୍ଵେ ସମ୍ମୀକରଣ 
ନର୍‌ ବଚ ନ୍ତ୍ରଜା ସର୍ୀକର୍‌ଣ 
ଜ୍ଵଜି ସମତ୍ମୀକରଣ 
ସମ୍ତୁଲ- ହଁ ଭ ସମୀକରଣ 
ଲଗ୍ରାଞ୍ଜ ସମୀକରଣ 
ଶ୍ଲ ସମ୍ମୀକରଣ 
ତ୍ଵନ୍‌ ଡେର୍‌ ଓାଲ 
ସମ୍ଗୀକରଣ 


— of state 
equiangular spiral 
equilibrium 

— equation 

— position 
equipment 

— fuel injction 


equipotential line 
— surface 
equivalent, carbon 
—, heat 

— connecting rod 


— crank 
— dynamical system 


— eccentric 

— evaporation 

— friction couple 
— mean radius 


— of heat, | 
mechanical 


— simple pendulum 


Erichsen test 


Ericsson cycle 
erosion 


erratic arc 
error, angular 


I escalator 


ନ୍ଧ ରବ ନ୍ତ୍ଵଭା ସହ୍ୀକରଣ 
ସ୍ତବାହ୍ର ସତହ୍ମୀକରଣ 

ଶର୍ତ ସମୀକରଣ 
ଅବସ୍ଥାନ ଏଞ୍ଚକ ସମୀକରଣ 
ସମ୍ଭାନ-କୌ ଶିକ ସ୍ପିଲ 
ସମ୍ତଲ୍ଷ ଭି, ସ୍ରାମ୍ୟାବ୍ଥା 
ସମ୍ଭଲ-ର୍ମୁଁ ର ସ୍ମ କରଣ 
ସମ୍ରୁଲ-ମ୍ତ ଭି ଅନ ସ୍ଥାନ 
ଉପସର, ଯନ୍ତ୍ରତାର 

ଇନଛଧନନ ଅମ୍ରଃକ୍ଷେପଣ ` 


' ମନ୍ତ୍ରପାର 
ସମ୍ଭବି୍୍ବ ରେଗା 


ସମ୍ଭଉ୍ତବ ପ୍ପୃଷ୍ଣ 

କାଙ୍କନ ରୁଲ୍‌ଯମାାନ 

ଡାଷ ରୁଲ୍ଯାଙ୍କ 

ଭୁଲ୍‌୍ଯମାନ ସସୋଙ୍କ ରଡ୍‌ 


(ଦ$) 
ଭୁଲ୍ଯମ୍ଭାନ ନାକ 
ରୁଲ୍‌ୱମ୍ଭାନ ଗଉ୍ୟାସ୍ଥକ 

ନକାସୟ୍ 
ଭୁଲ୍ୟମାନ ଉ୍‌ଜେହ୍ରକ 
ରୁଲ୍ଯମ୍ମାନ ବାଷ୍ପାୟନ 

[4 

ଭୁଲ୍ୟମ୍ମାନ ଘଷିଣ ବଲଯୁଗର 
ରୁଲ୍‌୍ମମାନ ମ୍ମାଧ ତ୍ରିଜ୍ୟା 


ଢାପର କାର୍ଯ ଭୁଲାଙ୍କ 


ଭୁଲ୍ଯକାଲ ସରଲ 


ଚଣିଠ ଲ୍‌ 
ଏର୍‌କ୍ସେନ୍‌ ଗଟ୍କ୍ା 
ଏର୍‌କସନ ଚନ୍ଧ 
ଅଗଷ୍ଟ 
ଅନ୍ସ୍ଟମ୍ପିତ୍ତ ଆକ 
କୋର୍ଣୀୟ ନ୍ଧ 2 
ଏସ୍କାଲେଵର, ଚଲନ୍ଧୀ 

ସର୍ଚ 
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ଘାତ୍ତ କ ଇଞ୍ଜି ନୟ୍ଟର୍‌ଂ 


Escherwyss governor 


Escherwyss governor ଏସରଞ୍ଚ ସର ଗ୍ର 


etching 

—- reagent 

Euler’s number 

Evaporation, 
equivalent 

=—, factor of 

—, factor of equi- 
valent 


—, rated 

evaporative 
condenser 

— cooling 

— power 

— value 

evaporator 

exact solution 

excess air 

exchanger 

—, counterflow heat 


—, heat 

exciting force 
exhaust 

— gas calorimeter 


— — chart 

— lap 

— pipe 

— — connection 
— port 
—;pump 

— stroke 


ନ୍ନକ୍ଷାରଣ 
ନକ୍ଷାରକ ଅ୍ଦ୍ବକର୍ମକ 
ଅସ୍ତଲ୍‌ର ଅଙ୍କ 


ଭୁଲ୍ଯମ୍ଭାନ ବାଞ୍ପାୟନ 
ବାଷ୍ପାସ୍ପନ ଗୁଣାଙ୍କ 


ଭୁଲ୍‌ଯମ୍ଭାନ ବାଞ୍ପାୟ୍ପନ 
ଗୁଣାଳ୍କ 
ନଦ୍ଦାରଡ ବାଷ୍ପସ୍ତନ 


ବା୍ପାସ୍ପନଧକ ଦ୍ରାବଖିନ୍ଦ 
ବାଷ୍ପାୟପନ୍ଧକ ଶୀଉନ 
ବାଷ୍ମାସ୍ପନ୍ଧକ କ୍ଷମଢା 
ବାଷ୍ପସ୍ବନକ (ମାନ) ମୂଲ୍ୟ 
ବାସି ନ 

ଯଥାଯଥ ପରୁଶୀଲନ 


expansion ratio 


— turbine 
exhaustive test 
exit tube 
exothermic 


expanding ring clutch 


expansion 

—, adiabatic 

—, apparent 

—, coefficient of 
thermal 

—, cubical 

—, free 

—, hyperbolic 


—, isentropic 
—, isothermal 


ଅରରକ୍ତ ବାସ୍ତୁ —, linear 
ବିନିମ୍ତସ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ —, real 
ପ୍ରଭ ପ୍ରବାହ ଭାଷ —, reversible 
ବିନ୍ଧମ୍ମସ୍ତ ଯନ୍ତଵ adiabatic 
ତାପ ବନ୍ଧମସୃ ସନ୍ତ୍ଵ —, reversible 
ଜଦ୍ଦ୍ରେଜକ ବଲ . isothermal 
ରେଚନ, ରେଚନ ଗଦା୍ଥି 
ରେରନ ଗ୍ୟାସ —, superficial 
କାଲେର୍ମିଃର — coefficient 
ରେରନ ଗ୍ୟାସ ଗ — cylinder 
ରେଚନ ଅଧ୍ବବ୍ଯାପଲ — device 
ରେଚଜନ ପାଇଷ୍‌ — fittings 
ରେଚଳ ପାଇପ୍‌ ସସୋଜଜା — index 
ରେର ଦ୍ଵାର: — joint 
ରେଚକ ଅମି — pin | 
ରେଚଜ ଷ୍ଟକ — Tatio 


ରେଚନ ୫ର୍‌ବାଇନ୍‌ 
ସମ୍ପର୍ଥ୍ତ ପସକ୍ଷଣ 
ନଗମ୍ଭ ନାଲକା 
ଢାପଷ୍ଷେଷୀ, ଭାଗପୋ- 
ଲ୍ଲୋଚକ 
ସ୍ତସାର ଶ୍ଲ ରଂ କୁଚ 
ସ୍ତସାର, ପ୍ରସରଣ 
ରୁଦ୍ଜାପ ସ୍ରସରଣ 
ଆଘ୍ତ୍ସୀ ସ୍ତସସାର 


ଢାଷୀସ ପ୍ରସାର ଗୁଣା ଙ୍କ 
ଆସ୍ଭନ ପ୍ରସାର 
ମୁକ୍ତ ସ୍ତସାର 
ହାଇପରବୋଲ୍‌କ 
(ଅରଘରବଲନ୍ତ କ) 
ସ୍ତସ୍ସାରଣ 
ସମ୍ଭଏନୋ ପିକ ପ୍ତସାରଣ 
ସମ୍ପୋଶ୍ବ୍ପ ପ୍ରସାରଣ 
ରେଖୀସ୍ ସ୍ତସ୍ସାର 
ପ୍ତକ୍ଧଭ ପ୍ରସାର 
ପ୍ରରନ୍ଧ୍ଭୟ ରୁଦଢାପ 
ପ୍ରସାରଣ 
ପ୍ରର୍ମ ସମପୋଷ୍ବ୍ପା 
ସ୍ତମାର (ସ୍ତସାରଣ) 


ଷେନ୍ଧୀସ୍ତ ପ୍ରସାର 
ସ୍ତତ୍ମାର ଗୁଣାଙ୍କ 
ସ୍ତସସାରଣ ସିଲ୍ଣ୍ଡର 
ପ୍ରସାର 'ଯନ୍ତରୋଷାସ୍ 
ପ୍ରସାର ଜ୍ତଷସନ୍ତ୍ର 
ପ୍ରସାର ପାଢାଳ୍କ 
ସ୍ତସାର ଯୋଡ଼ 
ପ୍ରସାର ଖିନ୍‌ 
ପ୍ତସାର ଅନ୍ପାଉ 
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expansion ghield 
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exapnsion shield 
— trap 

expel 

expeller 
explosion 

—, delayed 

— stroke 
explosive engine 
— mixture 


exponential formula 


extension spindle 

extensometer, 
optical 

—, recording 


fabric flexible 
coupling 
— universal joint 


fabrication 
face (of a gear 
tooth) 


—, concave 

— cam 

— cutter 

— mill 

— plate 

— shield 

— width (gear). 
facet 


facial clearance type 


labyrinth-packing 


ପ୍ରସାର ପର୍‌ର୍‌କ୍ଷକ 
ପତ୍ସାର୍‌ ଝାଶ 
ନଷ୍ଟ୍ରାସନ 
ନଷ୍ଟ୍ରାସିନ 
ବଖଷ୍ପୋଝଳ, ବସ୍ଫୋଃ 
ଛଲ ଉ ବଷ୍ପୋଃ 
ଛମ୍ପୋ୫ନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
ଛମ୍ତୋଝନ ଇଂଜିନ 
ଛମ୍ପୋକ ମିଶ୍ରଣ 
ଚରଘାଜାଙ୍କ ୟ୍ଠ ସୃନ୍ଧ 
ଛସ୍ଥାର୍‌ ଚର୍‌ଖାଦଣ୍ଡ 
ଆଲେ୍କୀସ୍ 
ଦୈଘଯପ୍ରସ୍ପାର ମାପକ 
ଅଭଲେଖୀ ବଦୈର୍ଘଯସ୍ସାର 
ମାପକ 


ଫାଦର କୂ କ୍ତ 

ନମସ୍ୟ ଯୁଗ୍ଧଜ 

ଫାର୍ବ କ ଯୁକ୍ତ ସବୋଷଂ- 
ମସୋଗୀ ସଦ୍ଧ 

ଗଠନ 


ଫଲକ 

ଅବତଢ୍ଲ ଫନଲକ 
ସଂଲକ କ୍ୟାମ୍ଭ 
ସଂଲକ କଳର 
ସଂଲକ ମିଲ୍‌ 
ସଂଲକ ଣ୍ରେଝ୍‌ 

ମୁଖ ଉାଲ 

ସଂଲକ ଗ୍ରସ୍ଥ 
ଫଲକ 

ପାଣ ' ଅବକାଶ ଅବା 
ଲେବରନଥ ୍ୟାକ୍ରତ 


F 
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factor, power 
external agency ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ଭ୍କର୍‌ଣ 
— balance ବାହ୍ରୟ ସନ୍ତୁଳନ 
— combustion engine ବାହୁ ଦଦୁଜ ଇଂକଳଜ୍‌ 
— diameter ବାହୁ ବ୍ୟାସ 
— energy ବାହ୍ଯ ଜ୍‌ଜ 
— gear ବାହ୍ୟ ଗିଅର୍‌ 
— moment ବାହ୍ୟ ଅପ୍ତର୍ଣଣ 
externally fired 

boiler ବାହ୍ୟ ଜ୍ଵାଲ୍ତ ବସ୍ଟଲ୍‌ର 

extract ନଗୀଡ଼ିବା, ନକଷଣ 
extraction pump ନକଷ୍ଷଣ ଷଞ୍ଧ 
extreme position ରର୍‌ମ୍ମ ଅବସ୍ଥାନ 
éye (of a bar) ଆଖି 
— bolt ଆଖି ବୋଲୁ 
eyelet ଅଷିକା 
facing ଫେସିଂ, ମୁଖାବରଣ 
—, brake ବ୍ରେକ୍‌ ଫେସିଂ 
— sand ଫେସିଂ ବାଲ୍‌ 
factor, application ସ୍ରସ୍ତୋଗ ଟୂଣକ 
—, compressibility ସମ୍ପୀଡ଼ଭା ଗୁଣକ 
—, correction ସଂଶୋଧନ ଗୁଣକ 
—, damping ଅବମ୍ମହ୍ଦନ ଗୁଣକ 
—, diagram ଆରେଖ ଗୁଣକ 
—, fatigue ଶ୍ରାନ୍ତ୍ ଗୁଣକ 
—, friction ଘଷଣ ଗୁଣକ 
—, leakage କ୍ଷରଣ ଗୁଣକ 
—, load’ ତ୍ର ଗୁଣକ 
—, magnification ଆବଣିନ ଗୁଣକ 
—, operation ପ୍ରଚ୍ଟଲନ ଗୁଣକ 
— , power ଶିଭ୍ତ ଗୁଣିକ 
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factor, reheat ସୁନମ୍ରାଷ ଗୁଣକ feed mechanism, 
—, safety ଜିଗ୍ଵଷ୍ଧ ଗୁଣକ carbide କାର୍ାଇଡ ପ୍ରଭରଣ 
— of equivalent ନ୍ତ୍ରାବଲ୍ୀ 
evaporation ରୁଲ୍ଯମ୍ଭାନ ବାଷ୍ପାୟ୍ତନ — pump ପ୍ରଭ୍ରଣ ଅମ୍ଚି 
ଗୁଣକ — regulating cock ପ୍ରଭ୍ରଣଠ ଳୟ୍ଟା୍ଭକ ବାଙ୍କ 
— of evaporation ବାଷ୍ପନ ଗୁଣକ — water filter ପ୍ରଉରଣ ଜଲ ନିଷିଦ୍ଦକ 
factory କାରଖାନା feeding, automatic ମ୍ୁଉଃ ପ୍ରଭ୍ତରଣ 
fahrenheit scale ସାରେନହ୍ବାଇଃ୍‌ ନମ —, Cross ଅନ୍‌ ପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ରଭରଣ 
falk flexible felt jecket ସେଲ୍‌୫ କ୍ୟାକେଃ୍‌ 
‘coupling ସାକ୍‌ ନମ୍ମଯ ଯୁଗ୍ଧନ farrite ସେର୍ବଇଃ୍‌ 
fan draught ଅଙ୍କା ପ୍ରବାଉତ —, alpha ଆଲ୍ଙା-ଫେର୍‌ାଇଃ୍‌ 
fast and loose pulley ଖଇଃ୍‌ ଚିଲ ସୁଲଭ —, beta ବିଖ-ଫେର୍‌ଇଃ୍‌ 
— pulley ଖାଇଛ୍‌ ପୁଲ —, gamma ଗାମା-ସେର୍‌ଇଝ 
fastened ବକ୍ର ferroalloy ଲୌଦ୍ମିଶ୍ରଧାରୁ 
fastener ବନ୍ଧକ ferrule ସେରୁଲ 
fastening ବନ୍ଧନ fibre ଉନ୍ତୁ, ଫାଇବର 
—, permanent କ୍ଥାସ୍ତୀ ବନ୍ଧନ — stress ତ୍ତ ପ୍ରରବଲ 
—, temporary ଅସ୍ଥାୟ୍ତୀ ବନ୍ଧନ field wald ସ୍ଥଲୀସ୍ ଣ୍ଡ ଲୁଡ଼ 
fatigue ଶ୍ରାନ୍ତ୍ର file ଉଦ୍ଦା 
== crack ଶ୍ରାନ୍ତ୍ର ଝାଶ —, cross cut ନସୁକଂ୍‌ ଜହା 
— factor ଶରାନ୍ତ ଗୁଣକ୍ର —, half round ଅଧାଗୋଲ ଜହା 
— failure ଶାନ୍ଦ୍ର ଉଂଗ —, hand ଦ୍ବାଉ ଜହା 
— limit ଶାନ୍ତ୍ର ସୀମ୍ଭା — haft ଜହା ମୁଠି 
— stress ଷାନ୍ତ୍ର ସ୍ରରବଲ filing ଜହା ମନ୍ାର୍‌ବା 
— test ଶ୍ରାନ୍ତ ଷଟ୍ବକ୍ଷଣ — machine ଜହା ଯନ୍ତ୍ର 
fatty'oil ଚର୍ଚ୍ବବଦୁଲ ଚେଲ filler ପୁରକ 
feed, cylinder ସିଲ୍ଣ୍ଡର ସ୍ରଭତର୍ଣ —metal ପୁରକ ଧାରୁ 
—, drop ବିହ, ପ୍ରଭ୍ର୍ଣ '{ —rod, flux cored ଗଲକ ଯୁକ୍ତ ନଡ଼ 
— check valve ସ୍ରଭରଣ ନରଧ ଭ୍ଵଲୁଭ | re ପୁରକ ଜାର 
— heater ପ୍ରଭରଣ ଭାଷକର —, flux cored ଗଲକ ମଞ୍ଜଥ୍ଚବା ପୁରକ 
— —drain ପ୍ରଭ୍ରଣ ଡାକ ଢାର୍‌ 
ଅବବାଦ୍ୁକା | fillet ସିଲେ୍‌ଝ 
— heating ପ୍ରଭ୍ରଣ ଉାପଲନ —Ccurve ଡିଲେ୍‌ଝ୍‌ ବନ୍ଧ 
— — plant ପ୍ରଜ୍ରଣ ଢ୍ରାପନ୍ନ ସଂସନ୍ତ୍ର | radius ଡିଲେଝ୍‌ ର୍ନିଜ୍ୟା 
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fillet weid 
Pree. 
fillet weld 
film, gas 
—lubrication 
filter, feed water 


—glass 

—press 

fin 

fine mist 
—screw thread 
finger clamp 
finish | 

—, blue annealed 
—, cast 


—, high 


finishing, abrasive 


fire alarm 
— —, automatic 


—box 
—brick 
—clay brick 
—proof 
—tube 

— —boiler 


firm joint callipers 


first moment 


—natural frequency 


fission, nuclear 
fit 

—, clearance 
—, easy push 
—, easy slide 
—, free 
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ଫିଲେଃ୍‌ ଣ୍ଡଲ୍‌ଡ଼ 
ଗ୍ୟାସ ଫିଲ୍ମ 
ଫିଲ୍ମ ସ୍ବେହ୍ରନ 
ସ୍ତଭ୍ରଣ ଜଲ ଫିଲ୍ଃର 
(ଷ୍କ) 
ଦିଲ୍ଝର କାଚ 
ଫିଲ୍୫ର ଗ୍ରେସ 
ଫିନ୍ୁ 
ସୃଷ୍ଧ୍‌ ଧୃମିକା 
ବାରକ୍‌ ଚୃଡ଼ି 
ଆଙ୍ଚ 6 ଦାଞ 
ପରଙ୍ଟ୍ ର, ସମ ତ, 
ନୀଲ ଆନ୍ତଲଉ ସି ନ 
ଉଲେଇ ପର୍‌ଷ୍ଟ ର 
ଜ୍ଚକୋଝିର ପର ରି 
ଅପଘଷୀ ପର୍‌ଷ୍ଟ୍ଟ ର 
ଅଗ ଭୟ ସଙ୍କେଉ 
ଯ୍ପସ୍ୃଂଗ୍ଟଲିଉ ଅଦ୍ଧି ଭସ 
ସଙ୍କେଉକ 
ନଆଁ ବାକ୍ସ 
ଅର୍୍ଧ ସହୁ ଇଖ 
ଅଗନ୍‌ ସହ ମାଝିର ଇଖ 
ଅଦା 
ନଆ ¬ ୟର 
ଜଆଁ -ଝୁବ ବସ୍ଟଲ୍ର 
ଦୃତୂ ସ୍ତ କ୍ୟାଲ୍‌ଷର 
ପ୍ରଥମ୍ଭ ଅପ୍ୂ ୍ଧ 
ପ୍ରଥମ୍ଭ ସ୍ମାତ୍ଵ୍‌ବକ ଆରି 
ନ୍ଧଯଙ୍ଗ ସ୍ଵ ବଖଣ୍ଡନ 
ଫିଝ୍‌ 
ଅବକ୍ାର୍ଶୀ ଫି 
ଅଲଗ ‹ ଡି 
ସହଜ ସପିଣ ସିଝ୍‌ 
ମୁକ୍ତ ଡିଝ୍‌ 
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flanged joint 
fit, loose ରଲ୍ଲ ସଃ 
—, medium force ମଧ୍ଧମ୍ମ ବ୍ରଲ ଫିଝ୍‌ 
—, shrinkage ସଙ୍କୁଚନ ଫିଝ୍‌ 
fitter ଫିଃର 
fitting shop ଝିଝ° ଶାଲ (ଶାଲା) 
fittings, expansion ସ୍ତସାର ଉ୍ପୟନ୍ତ୍ର 
fixed blade ମଁ ର (ବନ୍ଧା) ବ୍ରେଡ 
—element (turbine) ସ୍ଥିର ଏଲ୍‌ମେଣ୍ଟ୍‌ 
(ଅବୟବ) 
—headstock ବନ୍ଧା ହେଡ଼ଷ୍ପକ୍‌ 
—nozzle ର୍ସ ର ନଜୁଲ୍‌ 
—vane ର୍ସର ଭେନ୍‌ 
flaky ପଡର୍‌ଆ 
flame ଜ୍ଵାଲା, ଶିଖା 
—, carburising କାନ ବ୍ୟାନ ଶିଖା 
—, cutting କର୍ତିନ ଶିଖା 
—, heating ତାକ ଶିଖା 
—, oxyacetylene ଅକସି ଏସିଝିଲ୍ନ୍‌ ଶିଖା 
— , oxyhydrogen ଅକୁସି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଶିଖା 
—, welding ଣି ଲ୍ଡିଙଂ ଶିଖା 
—clearing blowpipe ଶିଖ ମମା୍ଜନ ସଙ୍କାନଲୀ 
—cutting ଶିଖା କଡ ନ 
—front ଜ୍ଵାଲାଗ୍ର 
—hardening ଜ୍ଵାଲା କଠୋଗ୍ଵକରଣ 
—blowpipe ଜ୍ଵାଲା କଠୋର୍ବକରଣ 
ଫ୍‌ଙ୍କା ନଲୀ 
—igniter ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ଵାଲକ 
—ignition ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ଵାଲନ 
—propagation ଶିଖା ସଞ୍ଚର୍‌ଣ 
—stability ଶିଖା ମୁଁ ରଜା 
—welding ଶିଖା ଣି ଲ୍ଡ଼ଙ୍ଗ_ 
flange ଫ୍ଲୀଞ୍ଜ 
—coupling ଫ୍ରାଞ୍ଜ ମୂଗ୍ଧନ 


| flanged joint 


ଝାଞ୍ବାତ୍ମ ଯୋଡ଼ (ସଛ) 
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flanged nut 
flanged nut 
—Seam, Adamsons 


—shaft coupling 
—spindle 
flanging 


flank 

—, concave 
—, Convex 
flash boiler 
—butt welding 


— light 


dynamometer 


— point 


flask 

—, metal 

—, wooden 
flat 

— chisel 

— collar 

— follower 
— pivot 

— — bearing 
— seat 


— spot (carburettor) 


flexible coupling 
— disc coupling 
— member 

— sleeve 
flexibility 

float 


ଯାନ୍ଚି କ ଇର୍ଜ ନପୃର୍‌ଂ 


fluid 
ଫ୍ରାଞ୍ଜବାଲ୍ଲ ନଃ float chamber ପିବ କକ୍ଷ 
ଅଡ଼ାତସନ୍‌ଙ୍କ ଙ୍କାଞ୍ଜବାଲ — gauge ପରବ ଗେଜ 
ସିମ୍‌ | — trap ଥୁବ ଙାଶ 
ଫ୍ରାଞ୍ଜବାଲ୍ଭା ସାଙଂଃ ଯୁଗ୍ଧନ | ow ସ୍ତବାହ 
ଫାଞ୍ଜବାଲ ଚରକା ଦଣ୍ଡ | ¬, adiabatic ରୁକ୍ଭାଷ ପ୍ରବାହ 
ଫାଞ୍ଜ ରଆର୍‌ କର୍‌ବା —, adiabatic ଘଷଣ୍ସ୍ତ୍ରନ 
” (ଲଗେଇବା) frictionless ରୁକ୍ତଢ୍ଭାଷ ପ୍ରବାଦ 
ଣି . —, axial ଅକ୍ଷୀୟ ପ୍ରବାହର 
ଅବତଲ ପାଣ୍ଠି —, back ପ୍ରଭା ପ୍ରବାହ 
ଉ୍‌ତ୍ତଲ ପଣ୍ଡ —, choked ଅବରୁକ୍ ପ୍ରବାହ 
ଝଲକ ବସ୍ଟଲ୍‌ର୍‌ —, circulating ପରସଂଗୃଗ୍ବ ପ୍ରବାହ 
ଝଲକ ୫କ୍‌କର —, counter ବିଷର୍ବ୍ ପ୍ରବାହ 
ଣ୍େଲ୍‌ଡ଼ିଇଂ | —, curvilinear ବନ୍ଧରେ ଖିକ ପ୍ତବାହ 
ଫ୍ଲାସଲ୍ଲଇଃ୍‌ —, free-vortex ମୁକ୍ତ ଭଲ ପ୍ବାଡ୍ର, 
ଡାୟ୍ସନାମୋମମଃର ମୁ ଲୁ ଭେ କସ୍‌ ସ୍ରବାହ 
ଝଲକ ଜ୍ଵଲନ ବିଦ —, high velocity ଉ୍‌ଇବେଗ ପ୍ତବାହ 
(ଇଶ୍ଭଷ) —, mass ବସ୍ଡ୍ଧ ପ୍ରବାହ 
ଫ୍ାସ୍ତ —, ଠne dimensional ଏକ ବମ୍ମୀୟ୍ତ ସ୍ତବାଦ୍ର 
ଧାଉବ ଫାସ୍ସ —, steady ଅଚର ପ୍ରବାହ 
କାଠ ଙ୍ରାସ୍ସ = streamline ଧାର୍‌-ରୈଖିକ ସ୍ରବାହ 
ଚେପଷ୍‌ଖ -— , turbulent ବସ୍ଥଚୁଧ ପ୍ରବାହ 
ଚେଷ୍‌ଖ ନ୍ରେଣି — control ପ୍ରବାହ ନସ୍ଟନ୍ତ୍ରଣ 
ସମ୍ଭଭଲ କଲ୍‌ର — — valve ପ୍ରବାହ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଭ୍ଵଲ୍‌ଭ୍‌ 
ସମଉଲ ଅନୃଗାତ୍ମୀ — discontinuity ପ୍ରବାହ ଅନ୍ଚ୍ଥ ନ୍ତରତା 
ସମ୍ମତଲ ପିଉ୍‌ୱ — net ପ୍ରବାହ ଜାଲ 
ସମ୍ମଭଲ ପିଭଝ ଛ୍ରଅର୍‌ଂ | fluctuating force ଷ୍ସ୍ଟବୂର୍କ ଶାଲ ବଲ 
ସମ୍ଭତଲ ଘୀଠିକା fluctuation, ; A 
ଅଷତ୍ଭର୍‌ଣ ଅବସ୍ଥା energy ଉ୍‌ଜ ସ୍ପ 
ଜମ୍ମୱ ଯୁଗ୍ଧନ — Of speed ବେଗ ଷସୟ୍ଟଦୂକ୍ତ 
ଜମ୍ପୟ ଚର୍ଦ କା ଯୁଗଳ | ue ମୁ 
ଜମ୍ଭୱ ଅବସ୍ଟବ — dust ଫୁ ଧୂଲି 
ଜମ୍ମୟ ସ୍ଵ ଭ୍‌ — gas ଫୁ ଗ୍ୟାସ 
ନମ୍ପୟତ୍ତା ` — tempetature ଫୁ, ଜୂଝୁପ 
ପବ fluid ଦ୍ଵବ, ଉର୍‌ଲ 
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fluid, cutting foreman 
fluid, cutting କଢ ନ ଦ୍ରବ force ବଲି 
— brake ଦବ ବ୍ରେକ —, adhesion ଆସଂଜନ ବଲ 
— cooling ଦ୍ରବ୍ ର୍ଶୀଉନ —, axial ଅକ୍ଷୀୟ ବଲ 
— coupling ଦ୍ରବ ଯୁଗ୍ଧନନ —, braking ଆଟ୍ଵେଧନ ବଲ 
— drive ଦରବ୍ତ ପ୍ରଗ୍ଭଲନା — , centrifugal ଅଅକେନ୍ଦସ ବଲ 
— friction ସ୍ତବ ଘର୍ଷଣ —, coercive magnetic ଚା ମୃଙ୍କା ନିଗ୍ରହ୍ଧ ବଲ 
— jet ଦବ କେ —, controlling ନସ୍ଟନ୍ତଣ ରଚବଲ 
— lubrication ସ୍ତବ ସ୍ଲେଦ୍ରନ —, disruptive ବିଦାରକ ଵଲ 
— mechanics ଦବ ସାନ୍ତ କୀ —, disturbing ବିଷ୍ଷୌସ୍‌ ବିଲ 
— pressure ଦ୍ରଵ ଗ୍ଟୃଷ —, downward ଅଖଧୋମୁଝୀ ବଲ 
— stream ଦୂବ ଧାର —, driving ପ୍ତଗ୍ବଲନା ବଲ 
— tight joint ଦୁବ ର୍ବୀ ସନ —, dynamic ଶରିକ ବଲ 
fluidity ଡ ରଲାସ୍ବକଡା; ଦବଜା | __, effective କାର୍ତାକାର୍ତ ବଲ 
flume ଅବନାଲିକା (ଝଖ୍‌) | _ exciting ଉ୍‌ଵ୍ଵେଜକ ବଲ 
flush weld ସମ୍ଭ ମଲନ ଝଡ ଲ୍‌ଞ଼ଂ —, fluctuating ଷସ୍ଟ ବୂର୍କ ଶାଲୀ ବଲ 
flute ନାଳୀଳନ୍ଧ (ଙ ଝୁ) —,; friction ଘଷିଣଂ ବ୍ଲ 
flux ଗଲକ (ଙୃକ୍ସ) —, impressed ଆଡଗ୍ଵପିଭ୍ତ ବଲ 
—, powdered ଚ,ର୍ଷ୍ତି ଗଲକ —, impulsive ଆଚେଗୀ ବଲ 
— ,soldering ଝଲେଇ ଗଲକ —, internal ଆଭଉ୍‌୍ଯଲ୍ତର୍ବଣ ବ୍ରଲ 
—, welding ଣଓ,ଲଞତଂ ଗଲକ — parallel ସମାନ୍ତର୍‌ ଵଲ 
— cored filler rod ଗଲକ ମଞ୍ଜଥବା — closed ବଲ -ନିମ୍ଭିଲର 

ss — — pair ବନ୍ଧ-ନମ୍ମଲିତ୍ତ ଯୁଗଲ 
— — filler wire ଗଲକ ମଞ୍ଜଥ୍ବବା = cl6sure ବଲ-ନମିଲନ 
flywheel ଗଣି ହଁ ଲିକ ଭଣ | ¬ ogo ପନ 

(ଙ୍କାଇହୁଇଲ୍‌) | ¬ ratio ବଲାନୁଷାରତ 

—, clutch କ୍ରଚ ଯୁକ୍ତ ଫି ।ଇନୁଇଲ | £୦୮୯ed circulation ପ୍ରଣୋନ୍ଦତତ 
— governor ଫ୍‌ ।ଇଡିରିଲି ଗଉର୍ତ୍ରରି boiler PS 
follow ér ଅନଗାମ୍ୀ — convection ସ୍ରଣୋନ୍ତ୍ରଭ ସମ୍ପୃଦ୍ରନ 
= a ସମ୍ଭଭଲ ଅନ୍ଲିତାଁମୀ — draft ସ୍ର୍ଣାଦ୍ର୍ତ ସ୍ରବାଉ୍ତ 
—, knife edge ଷୁରଧାର ଅନୁଗାମୀ — lubrication ସ୍ରଣୋଦ୍ଦଉ ସ୍ବେଦ୍ରନ୍ 
—, mushroom ଚୁଞ୍ଧକି ଅନ୍ିଗାମ୍ମୀ — oscillation ପ୍ରଣ୍ଠୋଦଡ୍ତ ଦୋଲନ 
foot-anchoring ଥି ରକ ଗାଦ — vibration ପ୍ରଣୋଦ୍ଦତତ କମ୍ପନ 
—, pound ସଂ, ପାଉଣ୍ଡ — vortex ସ୍ରଣୋଦ୍ଦଉ ତୁମ୍ଭିଲ 
— step béaring ପାଦ ବଅର୍‌ଂ foram ଫୋରମ୍ମାନ 
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foreman, mechanical friction, disc 
et ee 


foreman, mechanical ସାରସ ଜକ ସ୍ୋର୍‌ମ୍ଭୟାନ frame ରାଞ୍ଞା, ଫେମ 
forge ଫୋଜ କରବା, ଵି | —, bed ଆଧାର ରାଞ୍ଚା 

— welding ସୋଜ ଣ୍ଟ ଲଡ଼ଂ — work ଅଧାର 

forged crank ଫୋଜିଭ ଛାଙ୍କ Francis turbine ଫ୍ରାନ୍‌ସିସ୍‌ ୫ରବାଇନ୍‌ 
forging ଫୋଜନ Free bend test ମୁକ୍ତ ବନ୍ଧ ଷଟ୍ଟକ୍ଷଣ 
—, cold ଅଚ୍ଚାଷ ଫୋଜନ — end ମୁକ୍ତ ଦାନ୍ତ 

—, drop ସଂଷାଇ ଫୋଜ ନ — expansion ମୁକ୍ତ ପ୍ରସାରଣ 

— press ଫୋଜନ ପ୍ରେସ — fit ମୁକ୍ତ ଫଝ 

a a forge ର - hydrogen ମୁକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 
— quality metal ଫୋଜମସ୍ତ ଧାରୁ Je bi ସୁଭ ଜେଝ୍‌ 

— temperature ଟୋନ ଜଵଶ୍ବଷ a Oo ନ Sa 
forming ଥରଭୁଷଣ : Sir ମୁକ୍ତ ଗର 

iat hd ପ୍ରଭୁଷଣ ବ୍ଧ — oscillation ମୁକ୍ତ ଦୋଲଲ 
torial ସିନ — piston compressor ମୁକ୍ତ ଫିଷ୍କନ ସମ୍ପୀଡ଼କ 
—, Ackeret ଏକରେଃ ସୃ — — engine ମୁକ୍ତ ପିଣ୍ମନ ଇଞ୍ଜିନ 
—, Barlow’s cylinder ବାଲ ଙ୍କ ସିଲ୍ଣ୍ରର୍‌ ସନନ୍ଦ | 5୬୫୯୧ ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ 

—, empirical ଆନୁଭ୍ବକ ସନ୍ଧ ~ | — vibration ମୁକ୍ତ କମନ 

—, exponential ଚରଘଘାତାଙ୍କୀ ସୁନ — Vortex flow ମୁକ୍ତ ଭର ମିଲ ପ୍ରବାହ 
—, Lewis ଲ୍‌ୱଇସ ସନ ର freezing point ଦଦୁମ୍ମାଙ୍କ 

forward axle ଅଗ୍ର ଆକ୍ରସ୍ସଲ୍ଲ freon ଫ, ଅନ୍‌ 
BREE ଅଗ୍ରକ କ୍୍‌ଚେନ୍ରକ frequency ଅଦ୍ୃନ୍ତି, ପୌନଃ ସୁନକଭା 
foundation bolt ସାଜ୍‌ଣ୍େସନ ବୋଲ୍‌ଃ | ˆ + ୯!୮cular ଦୃଦ୍ଧୀୟ ଅଚ୍ୃନ୍ତି 

— ring ଫାଉଣ୍ଡେସନ ର୍‌ଂ (ବଲସୃ| ˆ › Critical ଛାନ୍ତରକ ଆନ୍ତି 
foundry ଫାଉ୍‌ଣ୍ୁ  (ରୁଲେଇଶାଲ) | ˆ? first natural ପ୍ରଥମପ ସ୍ବାସ୍ଵବକ ଅଚୁତ୍ତି 
—, pipe ଆାଇପ୍‌ ଫା ` —, high ଜ୍ବଇ ଅଚ୍ୁନ୍ତି 

— grade ଲେଇ ଗ୍ରେଉ —, low ଜୀର ଆଚ୍ୃ୍ 

four bar chain ଚଭ୍ୁଦଣ୍ଡ ଚେନ ¬ › principal ପ୍ରଧାନ ଆଚୁୂ୍ତ୍` 

— — guide ରଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ଦ୍ଦ ଶକ —s ratio ଅତର ଅନୁପାଉ 
— flow condenser ଚୁପ ବ୍ରାସ୍ତ୍ର ଦ୍ରବଣିନ୍ଧ friction ଘଷଣ 

— high mill ରଦ୍ଧରୁକ ମିଲ୍‌ —, angle of ଘର୍ଣଣ କୋଣ 

— wheeled bogie ଗ୍ଟୃର୍‌ ରକବାମ୍ମ ବଗି —, boundary ସୀତ୍ଭା ଷ୍ଣ 
FPS; evstem ¥$; ଅକଲ —, coefficient of ଘଷଣ ଗୁଣାଙ୍କ 
fracture . ରଭ୍ଞନ —, collar କଲ୍‌ର ଘଷିଣ 
— teat ବିଭ୍‌ଞ୍ଜନ ଗର୍ଵକ୍ଷଣ —, disc ଚର୍ଦ କା 'ଘଷଣ 
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POC ମି urnace, muffle 
riction, flui 
i id କରଲାସକର ଘଷିଣ —, volumetric ଇନ୍ଧନର୍‌ ଆସୃଡ଼ନ୍ଧକ 
aioe ନିଭେ ଶିକ ଘଷ୍ଣଣ analysis of ବିଣ୍ଣେଷଣ 
—, kinetic ଗରକ ଘଷ୍ପଣ୍ଠ ] — air ratio ଇନ୍ଧନଂବାସ୍ତ ଅନ୍ୁଗାକତ 
ର 
— , limiting ରର୍‌ମମ ଘଷଣ — cell ଇଛ୍ଧନ ସେଲ 
— pivot ପିଭ୍‌୫ ସଷ୍ଷଣ ¬ ୯ଠnsumption test ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟସ୍ତ ଗସ୍ଵକ୍ଷଣ 
— axis ଘଷଣ ଅକ୍ଷ —injection equipment ଇନଛନ ଅଲ୍ତଃକ୍ଷେପଣ 
= k [ଏ | ଜ୍‌ପସନ୍ତ୍ଵ 
mm ପଛ ଠକ —oil ଇନ୍ଧନ ଢେଲ 
cee ସଷପଣ ଦନ୍ତ —pump ଇଳ୍ପନ ପମ୍ପ 
— clutch ଘଷିଣ କୁଚ —valve ଇନ୍ଧନ ଶ୍ଵଲ୍ଭ 
— disc ଘତିଣ ରର୍ଦ କା fulcrum ଫଲ୍ନମ୍‌ (ଆଲ୍ସ) 
— drive ଘଷିଣ ପ୍ରଗ୍ଟଲନା —pin ସଂଲ୍ନମ୍ଭ ପିନ 
— factor ଘଷ୍ଣ ଗୁଣକ full annealing ପୂର୍ତ୍ତି ଆଜଲନ 
— force ଘଷ୍ମଣ ବ୍ଲ —depth tooth ଷର୍୍-ଗସ୍ଵର ବଦ 
¢ © ତ 
— gear ଘଷଣ ଗିଅର୍‌ —radiation ପୂର୍ତ୍ତ ବକରଣ 
— horsepower ଘଷଣ୍ ଅଣ୍ଡଶଲ୍ତ —radiator ଷ୍ଣ ବିକର୍‌କ 
— loss ଘଷଣ ଦାନ fuller ଫୁଲର 
— pulley ସଷ୍ପଣ ସଲ୍‌ fullering ଫ୍ଲ୍‌ର୍‌ଂ 
— sawing ଘଶିଣ ୭ରେଇ fully automatic ପୂର୍ଯ୍ତ ସ୍ୂରଲ ଦବି ୟ୍ବାସ୍ପକ 
thee! ସୋ double acting ହାରୁଉ 
$ ¢ ¢ | hammer 
frictional contact ଘରଷିଣ ଶୀଲ ସଂଷ୍ପଣ i functional ଢାର୍ଯାସ୍ପକ ବନ୍ମ୍ବେୟଭା 
— damper ଘଷ୍ିଣ ଅବମ୍ଭନ୍ଦକ interchangeability 
— drag ଘଶିଣ ଛକଶ୍ରିଣ fundamental ମୌଲିକ 
Frigorie ଫଂ ଗୋଟ —quantity ମୌଲକ ଗଣି 
: ଜନ —uni ଖୀ ଲକ ମାନକ 
front Cutting angle ଅଗ୍ର କଚ୍ଚ ନ କୋଣ unt ଚମ 
— end plate ଅଗ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ ପେଃ funicular polygon ରକ୍ଧ ବହ଼ୁଭକ 
fuel ଇନ୍ଷଳ furnace ସଜେସ (ଛଷ) 
— , anti-knock ନଳ୍‌ ଗ୍‌ଧୀ ଇଛନ —, arc ଆଙ୍କି ସଂଚୈସ 
— , briquette ଇଣ୍ କା ଇନ୍ଧନ —, blast ବ୍ରାଷ୍ଟ ସଂନୈସ 
, calorific value of ର କ୍ୟାଲେଗ୍ଵୟ୍ ଜାନା —, carbide କାବବାଇଡ୍‌ ଝଂନେସ 
— , gaseous ଗ୍ୟାସ ଇନ୍ଧନ —, crucible ନ ସିଦ୍ସ ଏ ଙନୈସ୍ବ 
* * ୀଲ ’ 
pono ସାମ —, cyclone ଚନ୍ଧବାଉ ଝଂନୈସ 
— liquid ଦ୍ଧବ ର ସି —, electric ବଦଧଯତତ ଝଂନୈସ୍‌ 
=. oil ତେଲ ଇଦ୍ପନ —, electric arc ବଦ୍ଧ ଆକ ଲେ 
2 
— , pulverised ଚୃ୍ମିଭ ଇନ୍ଧନ —, muffle ମଲ୍‌ ଫଚନଳିସ 
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furnace, pack-annealing 
furnace pack-annealing ସଙ୍କୁଳ ଆସୀଳନ ଙ୍ନୈସ 


—, salt bath 
—gas, blast 
—tube 

fusible cement 
—plug 

fusing point 
fusion method 
—welding 
—zone€ 
galvanised iron 


—rope 


galvanometer 
ganister 

gantry 

gas 

—, diatomic 
Mn’ flue 

—, hydrogen 
—, ideal 

—, monoatomic 
—, multiatomic 
—, natural ~ 
— ¬, Oxygen 

—, perfect 

—, producer 
—burner 
—calorimeter 
TE Boy's 
—carburising 


—Constant, universal 


— consumption 


ସାନ୍ତ କ ଇଞ୍ଜ ନର 


ଲୁଣ ବ୍ରାଅ _ ଝର୍ଜେସ 
ବ୍ରାଷ୍ଟ୍ ଝନେ ସ ଗ୍ୟାସ 
ଫନଳୈସବ ୟର 

ଦବ୍ରଣଣୀ୍ପ ହିମେଣ୍ଡା 
ଦ୍ରବର୍ଣୀୟ୍ତ ଧ୍ପଗ୍‌ 
ଦ୍ଵବଣାଙ୍କ 

ଦ୍ରବଣ ବଧ 

ଦ୍ରବଣ 6 ଲଞ଼ଂ 
ଦ୍ଧବଣ ୍ଷେନ୍ 

ସସ୍ତାଦ୍ଦାର 
(ଗାଲଭ୍ନାଇଜଡ ) ଲଦା 
(ଗାଲଗ୍ନାଇଜଡ଼ ) 
ସୀସ୍ତାଦ୍ଦାର ଦତ୍ତଞ୍ତ 
ଗାଲ୍ର୍ବନୋମ୍ମିଃର 
ଗାନ୍ଷ୍ପର 

ଗାଣ୍ଡ, 

ଗ୍ୟାସର 

ଦୁ ଷରମ୍ଭାଣୁ ଗ୍ୟାସ 

ଝୁ ଗ୍ୟାସ 

ହାଇଡ଼େ ।ବଜନ ଗ୍ୟାସ 
ଆଦି ଗ୍ୟାସ 

ଏକ ଘର୍‌ମଭାଶୁକ ଗ୍ୟାସ 
ବହୁର୍‌ମ୍ଭାଶୁକ ଗ୍ୟାସ 
ଭ୍ତାକ୍ସରକ ଗ୍ୟାସ 
ଅକ୍‌ସିଜନ ଗ୍ୟାସ୍‌ 

ନିଦ ଷ (ଆଦଶି) ଣ୍ୟାସ 
ପ୍ତଡ଼ୀ ସର ଗ୍ୟାସ 

ଗ୍ୟାସ ଜ୍‌।ଲକ 

ଗ୍ୟାସ କାଲୋଷ୍ଵମ୍ଭିର୍‌ 
ବଙ୍କୁ କାଲୋର୍ମିଃର 
ଗ୍ୟାସ କାର୍ବନ୍ନଧବ୍ୟାଷନ୍ 
ସାଟ୍ଜନ୍କ ଗ୍ୟାସ ସ୍ଥ ଗ୍ଵଙ୍କ 
ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟ 


gauge, inspector’s standard 


—efficiency ଗ୍ୟାସ ଦ୍ତତା 
—engine ଗ୍ୟାସ ଇଞ୍ଜ ଜ୍‌ 
film ଗ୍ୟାସ ଫଲ ମ 
—holder ଗ୍ୟାସ ହୋଲ୍‌ଡ଼ର 
—main ଗ୍ୟାସ ମେଳ 
—meter ଗ୍ୟାସ ମିଃର 
—pocket ଗ୍ୟାସ ପକେଝ୍‌ 
—pore ଗ୍ୟାସ ର୍ନ୍ଧ, 


—producer, pressure ଗୃପ ଗ୍ୟାସ ଦଭରସ୍ପାଦଧକ 
ଶୋଷଣ ଗ୍ୟାସ ଜ୍ତସ୍ପାଦକ 


— —, suction 
—welding ଗ୍ୟାସ 6 ଲୁଡ଼ଙଗ_ 
gaseous ଗ୍ୟାସ୍ସୀୟ 
fie] ଗ୍ୟାସୀୟ୍ ଇନ୍ଧନ 
—state ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା 
gasket ଗାଯାସକେ ୫୍‌ 
gasolene ପେଲ 
gasometer ଗ୍ୟାସ ମିଃର 
gauge ଗେଜ୍‌ 
—, bevel ବେଭେଲ୍‌ ଗେଜୁ୍‌ 
—, boost ଗୃପ ଚୂକ ଗେଜ୍‌ 
—, Bourdon’s pressure ଭୃଦ୍ଦୈ | ଗୃପ ଗେଜ୍‌ 
—, calliper କାଲ୍‌୍ପର ` ଗେଜ 
—, centre କେନ୍ଦ, ଗେଜ୍‌ 
—, check ଚେକ୍‌ ଗେଜ . 
—, depth ଗଘ୍ବର୍‌ଢା ଗେକ୍‌ 
—, dial ଡାସ୍ବାଲ୍‌ ଗେଜ 
—, differential ପ୍ରଭ୍ଭେଦ ସ୍ରଦଣୀ ଟଗେଜ 
—, drill ଡ଼ଲ ଗେଜକ୍‌ 
—, float ଥିବ ଗେଜ୍‌ 
—, gear tooth ଗିଅର ଦାନ୍ତ ଗେଜୁ 
' —, height ଦ୍ଚୁତା ଗେଜ୍‌ 


—, inspector’s 
Standard: 


ନର୍ବକ୍ଷକଙ୍କ ମ୍ମାନକ୍ର ଗେଜ୍‌ 
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gauge length 


gauge, length 
—, plug 

—, piessure 
—, ring 

—, screw pitch 


—, screw thread 
—, thickness 

—, wire 

— pressure 
gauging 
Gay-Lussac’s law 
gear 

—, annular 


—, bevel 

— , cast 

—, corrected 
—, cycloidal 


—, differential 


—, double helical 


—, driven 
—, driving 
—, epicyclic 


—, external 

—, friction 

—, helical 

—, herring-bone 
—, hobbed spur 
—, ingnition 
—, internal 


Mechanical Engineering 


ଦେଦ ଏ ଗେଜ 
ମୁଗ ଗେଜ 
ଚ୍ଵପ ଗେଜ 
ରଙ୍ଗ (ବଲସ୍ଟ) ଗେକ 
ସ୍ପ „ ର୍ଉ ଅଲୁରାଲ 
(ପିର) ଗେଜ୍‌ 
ସୁ ରଡ଼ି ଗେଜ୍‌ 
ଥୁଲଢା ଗେକ 
ଡାର୍‌ ଗେଜ 
ଗୃପ ଗେ 
ପ୍ରମ୍ଭାପନ 
ଗେ-ଲ୍୍‌ସାକ୍‌ ନସ୍ଟମ 
ଗିଅର 
(ବଲସ୍ବାକାର) ଅଲ୍ତରକ 
ଗିଅର 
ବେଭେଲ୍‌ ଗିଅର 
ଉତଲେଇ ଗିଅର 
ସଂଣୋଧ୍ୟ୍୍ ଗିଅର 
(ଚନ୍ଧକ) ସାଇକ୍କସ୍ବଡ଼ୀୟ 
ଗିଅର୍‌ 
(ସ୍ରଭେଦ୍ରକ) ଉଙଝରେ- 
ସିନ୍‌ଆଲ୍‌ ଗିଅର 
ଦ୍ଵିକୁଣ୍ଡଲଜୀ ଗିଅର 
ଚ୍ଵଲିଉ ଗିଅର 
ପ୍ରଗ୍ବଲକ ଗିଅର୍‌ 
ଏପିସାଇର୍କୁ କ 
(ଅଧ୍ରର୍ଦ କ) ଗିଅର 
ବାଦ୍ୟ ଗିଅର 
ଘଷଣ ଗିଅର 
ଲୁଣ୍ଡଲଜୀ ଗିଅର 
ହେରଂ-କଣ୍ଟା ଗିଅର 
ଦୁବ ଆର୍‌ ଷ୍ପର୍‌ ଗିଅର 
ସ୍ରଜ୍‌।ଲନ ଜୂଷସନତ 
ଆଅଉ୍ୟଲ୍ଧଟ୍ଣ ଗିଅର 
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generator, arc welding 


gear, noncircular 

—, oscillating lever 

— , precision 

—, radial valve 

—, reducing 
(mechanism) 

—, reversing 

—, blank 

— box 

— case 

— cutting 

— drive, all 

— pump 

— ratio 

— shaping 

— teeth 

— tooth callipers 

— — gauge 

— — vernier 

— train 

geared lathe 

gearing, internal 

—, non-metallic 

. pin 

general law 


generated straight 
line 
generating chamber 
— method 
— rack 
generator, 
acetylene 
—, arc welding 


ଅବରି,ଲ ଗିଅର 
ଦୋଲକ ଲ୍ଭଉର ଜ୍ପମସନ୍ତ୍ର 
ଶୁଚମ୍ଭାପ ଗିଅର 

 ଜ ର୍ଵଲ୍‌ଉ ଉଗ୍ର 


ନୁ“ନକାରକ ଜଉଵଷଯନ୍ତର 

ବଯଟୁଉ ଗରକ ଉ୍‌ଷଯନ୍ତ୍ର 

ଗିଅର ବ୍ରାଙ୍କ 

ଗିଅର ବାକ୍ସ 

ଗି ଅର କେସ୍‌ 

ଗିଅର କରଜ 

ଷୂର୍ଷ୍ତିଗିଅର ସ୍ରଗଲନ 

ଗିଅର ଅମ୍ଧ 

ଗିଅର ଅଜୁଷାଉ 

ଗିଅର ସଂରୁଷଣ 

ଗିଅର ଦାନ୍ତ 

ଗିଅର ଦାନ୍ତ କାଲ୍ଷର୍‌ 

ରିଅର ଦାନ୍ତ ଗେଜ୍‌ 

ଗିଅର ଦାନ୍ତ ଭ୍ନଅର 

ଗିଅର ମାଲା 

ଗିଅର ଚ୍ଟଲିଉ ଲେଥ 

ଆଅଉ୍ଭଲ୍ପର୍‌କ ଗିଅରୁଂ 

ଅଧାରୁ ଗିଅରଂ 

ଗିଅରଂ ପିନ୍‌ 

(ସାଧାରଣ) ବ୍ୟାପକ 
ଳିସ୍ଟମ 


ଜନିତ ସଘର୍‌ଲ ରେଖା 
କଳ କକ୍ଷ 

ଜନନ କେର 

ଜନିନ୍ଧ ଟଵକ୍‌ 


ଆସିଵିଲ୍‌ନ୍‌ ଜନିନ୍ଧ 
ଆକ ଣି ଲଞ଼ିଂ ଜନିନ୍ଧ 
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generator, electric 


generator, electric 


—, electrically 
driven 
G.I. sheet 


gib 

— headed key 
Girard turbine 
gland 

—, carbon ring 


—, high pressure 


—, labyrinth 


—, labyrinth packing 


—, low pressure 


—, steam packed 
—, water packed 


—, water sealed 
— nut 

— packing 
glass, filter 

— tube 

glue 

— mixer 


Gooch link motion 


gong, alarm 


governing, cutoff 


—, qualitative 
—, quantitative 
governor 

—, automatic 
—, centrifugal 


—, conical pendulum 
—, dynamometric 


ୟାନ୍ତ୍ କ ଲଞ୍ଚ ନୟର୍‌ଂ 


ବିଦୁୱଉ ଜନନ୍ଧ 


ବଦୁଯକ୍ତ ଗଵଲିଉ ଜନନ 
ଛସ୍ଥା-ଲ୍ହା (G.1.) 

a ଗ୍ଵଦର 
ଗିବ 

ଗିବମୁଣ୍ଡ ଗବ 

କଗର ୫ରବାଇନ୍‌ 
ଗ୍ମାଣ୍ଡ 

କାଟ୍ଗନ ବ୍ରଲସ୍ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
ଜ୍ବଚଗ୍ଟୃପ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
ଲେବର ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
ଲେବିରନ୍ଥ ପଂକଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 


9) Q) 3D 3D 
D WM 

© 

£ 

DP 

© 


ଅଠା ମିୟ୍ରକ 
ଗୁଚର ଯ୍ଦୋଜକ ଗଭ 
ଚେଢାବସୀ ଘଣ୍ଣା 
ବଢ୍ରେଦ ଅଧ୍ୟନ୍ଧସୃନ୍ତ୍ରଣ 
ସୁଣାସ୍ଥକ ଅଧ୍ୟଳସ୍ଟନ୍ତ୍ରଣ 
ମାନ୍ଧାସ୍ଥକ ଅଧ୍ୟନୟ୍ନ୍ତରଣ 
ଗଉଶ୍ତର (ଅଧ୍ୟନସ୍ଟନ୍ତ୍ରକ) 
ଚ୍ଵଲିଭ ଗଉର୍ଷ୍ତର 
ଅପକେନ୍ତୀ ଗଉର୍ଶ୍ତର 
ଶଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡ,ଲ୍‌ମ ଗଉର୍ପ୍ତର 
ଡାସ୍ଟନାମ୍ପୋମିଶସସସ୍ତ 
ଗଉର୍ଥ୍ତର 


governor, engine 

—, Escherwyss 

—, flywheel 

—, hit and miss 

— ball 

— effort 

— power 

graduated sleeve 

graduation, 
angular 

grain 

gram 

— calorie 

granular 

graphical solution 

graphite, colloidal 

— flake 


grasshopper parallel 
motion (mechanism) 


grating 

gravitational 
acceleration 

— unit 

gravity 

— control 

grease gun 

great circle 

green sand 

— — moulding 


green’s economiser 
grid 

grinder, pneumatic 
grinding 


grinding 


ଇଂଳନ ଗଉର୍ଷ୍ତର 
ଏସରଓ୍‌।ଇସ୍ସ ଗଉତର୍ଷ୍ତର 
ଫ୍ରାଇଡ଼ଇଲ ଭର୍ତ୍ତର 
ଘାଉ-ଅଘାଉ ଗଉ୍ତର୍୍ରର 
ଗଉର୍ଶ୍ତର ଗୋଲକ 
ଗଉର୍ଷ୍ତର ଅସ୍କାସ 
ଗଭର୍ପ୍ତର ଶି 
ଅଂଶାଙ୍କ ଡ ସ୍ଥି ଭ 


କୌଣିକ ଅଂଶାଙ୍କନ 
ଦାନା 
ତ୍ରା 
ଗ୍ରାମ-କାଲେୋ 
ଦାନାଦାର, କଣିକାମସୟ୍ 
ଅଲେଖିକ ମୀମାଂସା 
କଲସ୍ଟଡ଼ସ୍ତ ଗ୍ରାସୀଇଝୁ 
ଚ୍ରାଫାଇ୫ ଅନ୍ଧ ` 
୍ଝ ର୍ଫ କାକୃର ସମ୍ମାଲ୍ୁର୍୍ଞ- 
ଗର୍ତ ଭ୍ତପଯନ୍ତ୍ 
ଜାଲ୍‌ 


ମାଧାକ୍ୀସ୍ତ ଜୂରଣ 
[4 

ମ୍ଭାଧା କଷଖୀୟ୍ ଏକକ 

ମୁରୁଜ, ମାଧାକ୍ଷଣ 


ମାଧାକଷଣ ନିୟୃନ୍ଣ 

ଗ୍ରୀଜ ଗନ 

ଭୃହତ୍ତ ବୃଦ୍ଧ 

ଓଦା ବାଲ୍‌ 

ଓଦା ବାଲ୍‌ ସଂରକନ 
(ଗୁଞଞ) 

ଗ୍ରୀଜ ନିତ୍ରୋଷସୋଳନ୍ଧ 

ର୍ର ଡ, ଜାଲ୍‌ 


ବାସ୍ତୁଗ୍ଵଲଭ୍ତ ଅପଘଷିନ୍ 
ଅଘସଷ୍ଣ 
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grinding centreless handle 
grinding, centreless ଅକେନ୍ତକ ଅଘେଷଣ gross head ସମଗ୍ର ଣୀ୍ଚ ` 
—, cylindrical ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର୍କୃର ଅପୟଷ୍ଣଣ | — horsepower ସମଗ୍ର ଅଶ୍ବ ଶଭ୭ 
—, drill ର୍ଡ ଲ ଅପଘ୍ଷଣ guard ରକ୍ଷକ _ 
— lubricant ଅଘଘଷ୍ରଣ ମ୍ପେହକ gudgeon pin ଗଜଜ ପଳଜ n 
machine ଅଷଘଷ୍ଣ ସନ୍ତ୍ର guide ଗାଇଡ଼, ନିଦେ ଣକ 
— tool ଅପସଷଣ (ସରଞ୍ଜାମ) a cros-head ଵସଦ୍ରେଡ଼ ନେ ଶକ 
ଦୁରଆର | ¬, four bar ଚଭୁଦ୍ଦ ଣ୍ଣ ନର ଶକ 
— wheel ଅପଘଷିଣ ଚ୍ଚ —, two bar ଦିଦଣ୍ତ ଦେ ଶକ 
—— -, ୮୧8n bonded ରେକନ୍ବବକ ଅପଘଷ୍ଣଣ | ¬ blade ଜିଦଦେ ଶକ ଵ୍ଲେଡ଼୍‌ 
ଚଦ |! — friction ନରେ ଶକ ଘଷଣ 
— — , silicate bonded ଶିଲକେଝ୍ବକ ଅପଘଷ୍ଣଣଣ | — vane ନିଦେ ଶକ ତଲ୍‌ 
| ଚନ୍ଧ | — wheel ନିଦଦେ ଶକ ଚନ୍ଧ 
grit ବାଳ୍କଣା gun metal ଗଲ ମେଖଲ୍‌ 
gritty ବ୍ରାଲିଆ — powder ବାରୁଦ 
oroONe ୦ ଗୋଡ gusset plate ଗସେଝୁ ପଝି, ଗସେଃ 
—, helical ଲୁଣ୍ଡଲୀ ଖାପ $  ସେୋଃ 
— angle ଖାପ କୋଣ gutter ନାଲୀ i 
grooved collar ଖାପବାଲ୍‌ କଲ୍‌ର୍‌ gyratory crusher ପର୍ଭାାମୀ ନ୍ଷର 
— pulley ଖାପବାଲ୍ଭ ସଲ (ଦଲନ) 
H 
hack saw ହାକସ (ଧାରୁକଶା କରଢ)| hammer, pneumatic  ବାସ୍ତୁଗ୍ବଲଢ ଚେଲ 
Hockworth valve ହାକ୍‌ ରଥ ଷ୍ଵଲ୍‌ଭ chipping ହାତରୁ 
gear ) ଯନ୍ତ୍ରାବତଲୀ | ¬¬› power ଶଲ୍ତଗଚ୍ଟଲିଡ ଦ୍ରାରୁଡ଼ି 
half-sectional view ଅକ ପରିଚ୍ଛେଦକ ଦୁଶ୍ଯ — blow ହାରୁଡ଼ି ଆଘାଉ 
hammer ହ୍ରାରୁଉତ hand plowpipe ହ୍ରାଉ ଫ୍‌ଙ୍କାନଲି 
—, ball pane ବଲ୍ପଘେନ୍‌ ଦାରୁ —, chipping ହାଉ ଚ୍ରେଲାଇ 
—-, chipping ଚେଲ ଦାଭୁ — controlled ଦୁସ୍ତ ସର୍ଵ ଭ ଉ୍‌ପଯନ୍ତ୍ଵ 
—, cross pane ଦସ ମେନ୍‌ ହାରୁଉ mechanism 
—, double face sledge ଦିଙଲକ ସ୍ପେକ ହାରୁଡ଼ | — ile ଦହାଢ ଜହା 
— , drop ସ୍ରପାତ ଦ୍ରାରୁଞତ — saw ହ୍ରାଉ କରତ 
—, fully automatic ଷର୍ଧଣ ସ୍ପଚଲ — welding ହ୍ରାଉ ଣି ଲ୍‌ଞ଼ଂ 
double-acting ଦ୍ଵିର୍ଵସ୍ତ ହାଭୁଭୁ | — wheel ଦ୍ରାଉଚକ 
— , helve ଢେଲ୍‌ବ ହାରୁଡ୍ଜ handle ଦହାଣ୍ଡଲ୍‌ , ବେଣ୍ଟ 
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hanger, brake 
hanger, brake 
hard facing electrode 


— steel 
hardenability 
hardened steel 
—, case 

—, cyanide 
—, flame 

—, quench 


hardness 

—, Brinell 

— , indentation 
—, red 

— , number, Brinell 
— test 

head, accelerating 
—, available 

—, centrifugal 
—, conical 

—, cylinder 

—, delivery 

—, gross 

— stock 

— —, fixed 

=— — mechanism 
— — speed range 
header, distribution 
heading, cold 
hearth 

—, blacksmith’s 
heat 

—,> atomic 


ସାର୍ସ୍ଵ କ ଇଞ୍ଚ ସ୍ର 


ବ୍ରେକ୍‌ (ଆଲମ) ହାଙ୍ଗର୍‌ 

କଠିନ ଆସ୍ତରକ 
ଇଲେକ୍ଟ ଡ଼ 

କଠିନ ଇମ୍ମାଉ 

କଠିମୀସ୍ୃତା 

କଠିଜୀଉ ଇଞ୍ଥାଉ 

ପ୍ଫଷ୍ଣ କଠିଜଞୀକର୍‌ଣ 


equilvaient of recovery line 


heat, available 

—, internal latent 

—, latent 

—, liquid 

—, mechanical 
equivalent of 

—, molal 


ସାସ୍ଟାନାଇଡ କଠିହୀକର୍‌ଣା ¬, molal specific 


ଶିଖ କଠୋସକରଣ 

ମଗ୍ଧ ଶାଁଉଲନ କଠିମ 
କର୍‌ଣ 

କଠିନତା 

ଛ୍ ନେଲ୍‌ କଠିନଢା 

ଦ୍ରଠ୍ତୁରଣ କଠି ଜଜା 

ଲ୍ଲଲ୍‌ କଠିନଢଡା 

ବଟନେଲ୍‌ କଠିନଭଭା ଅଙ୍କ 

କଠିନଢା ପସ୍କ୍ଷଣ 

ଢୂରଣ ଶୀ 

ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୀ 

ଅପକେନ୍ର ଶୀ 

ଶଙ୍କ।କାର ଶାଷ 

ସିଲ୍‌ଣ୍ଣର୍‌ ଶୀଖି 

ପଦାନ ଶୀତ 

ସବବମ୍ୋଃ ଣୀ 

ହେଉଞ୍କକ 

ବ୍ଧ ହେଡ଼ ଷ୍ଟକ 

ହେଡ଼ ଷ୍ଟକ ଉ୍‌ପସନ୍ତର 

ହେଡ଼ଷ୍ଟ୍‌କ ବେଗ ପରସର 

ବଜଉରଣ ହେଡର 

ଅଜାପ ୀର୍ଝ ନଞ୍ଚିଣ 

ର୍‌ଜ୍ଞଂ 

କମ୍ଭାର ରଜ୍ଞ 

ଭାସ 

ପାରମ୍ଭାଣବକ ଉାପ 


—, molecular 
—, radiant 

—, Specific 

—, theory of 

—, true latent 
—, unit of 
—account 

— accumulator 
— balance 

— — sheet 

— content 

— drop 

— —, adiabatic 
——- —, cumulative 
— engine 

— entropy diagram 
— equivalent 

— exchanger 

— gained 

— loss 

— of combustion 
— of reaction 

— potential 

— pump 


— radiating capacity 


— recovery line 


ପ୍ରା ଢାୟ 
ଆଉ୍ଯଲ୍ତସ୍ରଣ ମସ୍ତ ଭାସ 
ସୁସ୍ତ ଭା 

ଦୂବ ଭାସ 

ଉାଷର କାର୍ଫା ରୁଲ୍‌ 


ମୋମ୍ଲୀସ୍ତ ଚାଷ 
ମୋଲ୍ଲସ୍ବ ବଶିଷ୍ପ ଉାଷ 
ଆଣବକ ଢାଷ 
ବିକିରଣ ଢାଅ 

ବିଶିଷ୍ଟ ଉାଷ 

ବିଶିଷ୍ଣ ଢାପ ଉଥ୍ୟ 
ପ୍ତକ୍ପଉ ଗୁ ପ୍ତ ଜା 
ତାପ ମାଦକ, ଉାପମାନ୍ା 
ଡା ଦ୍ଦୁସାବ 

ଜାଷ ସଞ୍ଚାସ୍କ 

ଢାପ ରୁଲନ 

ଢାଷ ଭୁଲନ ସନ୍ନ 
ବଦ୍ଧଉ ଢାଷ 

ଡା ପାଉ 

ରୁବ୍ତାଷ ଢାଷ ଥାଉ 
ସଞ୍ଚସ୍ବୀ ଢାପ ପାଉ 
ତାପ ଇଂକ୍ତନ୍‌ 
ଡାପ-ଏନ୍ରୋପି ଆରେଖ 
ଭୁଲ୍ଯଢାପାଙ୍କ 

ଡାପ ବଜ୍ମ୍ଭସୃକ 
ଲବ୍ଧ ତାପ 

ଡାଷ ହ୍ରାନି 

ଦହନ ଡଢାଷ 
ଅଭର୍ଦ ସତା ଢାପ 

ଢାପ ବଭ୍‌ବ 

ଢା ପମ୍ପ 

ଭାଷ ବକିର୍‌ଣ କ୍ଷମତା 
ଡାଷ ସୁନଲକ୍ତଧ୍ୟ ରେଖା 
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hob 


equivalent of rejected ପର୍‌ଉ୍କ୍ତ ଡା 


— resisting material 
— supplied 

— transmission 

— treatment 

— unaccounted for 
heater 

—, électric 

—, feed 

heating, cascade 

— , feed 

— coil 

— flame 

heavy series bearing 
height 

— gauge 

— ratio 


helical broach 

— cutter 

—— gear 

— grove 

helix, double 

—, left hand 

— , right handed 
helve hammer 
hempen rope 
hermetically sealed 
herringbone gear 
Hess’s law of 
constant summation 
heterogeneous 
hexagon head 


ଡା ସ୍ରରର୍ଧକ ବଙ୍ଗ 
ସ୍ତଦନ୍ତ୍ର ଭାପ 

ଡା ସଞ୍ଚରଣ 

ତ୍ରାପ ଉ୍‌ଷଟ୍ଟର 
ଅଞ୍ଜାଉ ଲେଖ ଢାପ 
ଡାପକ 

ବିଦ୍ଧଉ ଢାପକ 
ତଭ୍‌ରଣ ଢ୍ରାପକ 
ସୋପାନ ଢାନ 
ପ୍ରଭ୍‌ର୍‌ଣ ଡାପନ 
ଢାପନ କୁଣ୍ଡଲୀ 


ଢାପକ ଶିଖା 


ଗୁରୁଷ୍ଵର ଗ୍ରେଣ ବୟ୍ତରଂ 
ଜ୍‌ଇଡା 

ଜ୍‌ଇଡା ଗେକ 

ଜୁଇ ଅନ୍ଲପାଉ 
ଲୁଣ୍ଡଲସା ବ୍ରୋଚ୍‌ 
କୁଣ୍ଡଲସୀ କଡ କ 
କୁଣ୍ଡଲସୀ ଗିୟ୍ଟର 
କୁଣ୍ଡଲଜୀ ଖପ 


ଦ୍ଧ କୁଣ୍ଡଲମୀ 
ବାମ୍ଭାବଶ୍ଥ କୁଣ୍ଡ 
ଦଷିଣବ୍ଡୀ କୁଣ୍ଡଲଜ 
ଦହେଲ୍‌ବ ହ୍ରାରୁଡ଼ 
ହେମ ରସି 
ସଂମୁଦ୍ଧଉ 
୍ଦଧ କୁଣ୍ଡଲଜୀ ଗିଅର 
ଦହେସଙ୍କ ଧ,ବସଙ୍ଗଲନ 
ତା 
ଛମ୍ଭକାଖସୟ୍ 

¢ 
ଗଝ୍କୋଣ ର୍ଶୀସ୍ତ 


high carbon steel ଭ୍‌କି କାନ ଇଞ୍ଥାଉ 


— compression ଉଇ ସମ୍ଭୀଡ଼ନ 

— finish ଜ୍ଦ୍ଢିମ ପର୍‌ଷ୍ଟ ଭର 

— frequency ଉଇ ଅଚ୍ତନ୍ତି 

— — ioniser ଉ୍‌ଇଆନୃର୍ତି ଆୟ୍ତ୍ୀକାରକ 
— — welding ଜ୍‌ ଅତ୍ତନ୍ତି ଣ୍ଲ୍‌ଡ଼ଙ୍କ 


— grade energy ଜକ କୋ ଉ୍‌ଜ 
[4 
— head water power ଜୁଇଶାଷ ଜଲଣ୍ଡଣ୍ଡ ସଂସନ୍ତ୍ର 
plant 


— level jet condenser ଭୁଇକ୍ରେଣୀସ୍ସ କେଝ୍‌ 


ଦ୍ରବଖିନ୍ଧ 
— limit ତ ସାଁମ୍ଭା 
— pressure chamber ଜୁଚି ଚ୍ୃପ କକ୍ଷ 
— — cylinder ଜଵଇଟ୍ଟୃପ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 
— — gland ଜ୍ଇଇଗ୍ଲୃପ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
— —- steam pipe ଜ୍‌ଇଚ୍ଟୃପ ବ୍ରାନିଁ ପାଇପ୍‌ 
— silicon electrical କଚ ସିଲ୍‌କନୁ 

steel ବୈଦୁଯରକ ଇଷ୍ମଉ 

— speed engine ଜ୍‌ଇ ବେଗ ଇଂଜିନ୍‌ 
— — machine ଜ୍ଵଢଇ ବେଗ ମେସିନ୍‌ 
—- — steel ଉ୍‌କବେଗ ଇଞ୍ମାଉତ 


— spot (balancing) 
— strength steel 
— tensile steel ଜ୍‌ଇଡାନ ଇଖଉ 

— velocity flow ଉ୍‌ଇବେଗ ପ୍ରବାଦ 
higher calorific value ଭ୍ୁଳଉର୍‌ କାଲେଟ୍ଚସ୍କ ଜାନ 
— critical velocity ଜ୍‌ଇଉର ଝାନ୍ତ୍ରକ ବେଗ 
— pair ଜ୍କଜର (କଂ?ିଲ) ଯୂଗଲ 


ଜ୍‌ଇବଷ୍ଷେଷ ବନ୍ଦ 
ଜଵଚସ୍ସା୍ପଥଯ ଇଉ 


highest useful ଉ୍‌ଇଡ୍ତମଭ ଭ୍‌ପସୋଗୀ 
compression-rotio ସକ୍ଷୀଡ଼ଳ ଅନ୍୍‌ପାଉ 
hissing arc ସୀଁକ଼ାରକ ଆର୍କ 


hit and miss method ଘାଢ-ଅପଘାଉ ବଧ 

— — — governor ଘାଉ-ଅଷଘାଉ ଗଭର୍ଷ୍ର 
— — — principle ଘାଢ-ଅପଘାଉ ନସ୍ଟମ୍ 
hob ଦୁବ 
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hobbed spur gear 

hobbed spur gear 
hoist, chain 
holder, blank 

— , drill 
—, electrode 

—, gas 

holding down bolt 
hole 

—, auxiliary centre 
—, blind 

—, blow 

—, cored 

—, man 
—, mud 

hollow belt 
— blade 
— column 
— piston 
— shaft 
— spindle 


— truncated cone' 

homogeneous 

hook 

—, crane 

Hooke’s joint 

Hopkinson Ferranti 
stop valve 

horizontal drive 


— engine 


horsepower 
— , airT 


ଯାନ କ ଇଞ୍ଜ ନସ୍ଟର୍‌ 


ହବୁନ୍ଧମ୍ଭିତ ସ୍ତର ଗିଅର | —, brake 
ଚେଜଳ ଦ୍ରସ୍ତେଣ୍ଟୁ —, effective 
ବାଙ୍କ ହୋଲ୍‌ଡ଼ର —, friction 
ଡୁ ଲ ଦ୍ରୋଲ୍‌ଡ଼ର —, gross 
ଇଲେକଃ ଡ଼ ହ୍ରୋଲୁଡ଼ରା ¬ › indicated 
ଗ୍ୟାସ୍ପ ଖର୍ଚ —, pumping 
ସ୍ଥାପକ ବୋଲ୍‌ ୫ —, hour 

ଛୁଦ hot air engine 
ସହାୟକ କେନ୍ଦୁକ ଛୁଦ୍ଧ | ¬ bending 
ଅନ୍ଧ ଛୁଦ — body 

ବାଉ ନ୍ତୁଦ — bulb 
ଡଵୋଡ଼କ ତୁଠ — die steel 
ମାନହୋଲ୍‌, ପ୍ରବେଶ ଛୁଦ୍ | — drawing 
ଅଙ୍କନଦୁଦ, ମଡ଼ଦ୍ରୋଲ — junction 


ସଂମ୍ପା ବେଲ୍‌ଃ 

ଙମ୍ପା ବେଡ଼ 

ସମ୍ପ ସ୍ତମ୍ଭ 

ଫମ୍ପା ଥିଷ୍କନ 

ଫମ୍ପା ସାଫ୍‌ 

ସମ୍ପ (ଖି ଲ୍‌) 

ଚରକାଦଣ୍ଡ 

ଫମାା କବ୍ଧଉ ଶକ୍ୁ 

ସମ୍ଭାଇୀ, ସମଜାଖସ୍ଟ 

ଅଙ୍କୁଶ, ଦୁକ 

ହେନ ହୁକ 

ଦୁକଙ୍କ ସୋଡ଼ 

ଦହୁଷକନ୍‌ସନ 

ଫେରର୍ଣ୍ ଚକ୍‌ ଗ୍ବଲ୍‌ଭ 

ଭୁଲମ୍ଳ୍‌ ଉ ପ୍ତଚ୍ବଲନା, 
ଭୁସମ୍ଭାନ୍ତର ପ୍ତଟ୍ଟଲନା 

ଭୁଲର୍ମ୍ ଇଞ୍ଜି ନ, 
ଭୁସମାଲ୍ତର ଇଞ୍ଜ ନ 

ଅଶ୍ଟଣ 

ବାସ୍ତୁ ଅଶ୍ଟଶ୍‌ର 


— rolled black sheet 


— surface 

— tube 

— — ignition 

— well 

housing, ball race 

hub 

—, central 

—, diameter 

humidistat = hygro- 
stat 

humidity 


—, absolute 


—, relative 
—, specific 
hunting 
hydraulic 
— brake 
— crane 


hydraulic crane 


ବ୍ରେକ ଅଶ୍ବଶ୭ 
କାର୍ଥାକାର ଅଶ୍ୃ ଶର 
ଘଷଣ ଅଣ୍ଟଣର 
ସବୋ ଅଣ୍ଡଶ୍‌ 
ସୂଚଭ ଅଶ୍ଚଣି 
ପର୍ଚିନ ଅଶ୍ଟଣନ୍ତ 
ଅଶ୍ଶ୍ର ଘଣ୍ଟା 
ଡସ୍ତବାସ୍ତ ଇଖ୍ଜ ନ 
ଉପ୍ତ ବଙ୍କନ 
ଉପ୍ତ ପିଣ୍ଡ 
ଜପ୍ତ ବଲବ 
ଉଙ୍ତ ଡ଼ାଇ ଇଚ୍ମାଉ 
ଉପ୍ତ କଷଣ 
ଡପ୍ତ ସଳଖ 
ଗରମ ର୍ରେଲହ୍ରୋଇଥବା 
କଲା ଗ୍ୃଦର 

ଡପ୍ତ ପୃଷ୍ଠ 

ରମ୍ଭ ଝ୍ୟର 
ଗର୍ଭ ଝ୍ୟୁବ ପ୍ରଜ୍ଵାଲନ 
ଡପ୍ତ କୁଣ୍ଡ 
ବଲରେସ୍‌ ଗ୍ରହକୋଷ୍ଠ 
ନାଭ 
କେନ୍ୀସ୍ବ ନାଉ 
ନାନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାସ 


ଆଦ୍ର ଡା ସ୍ଥାଥୀ 
ଆଦ୍ଧ ଜା 
ନରଗେଷ୍ଷ ଅଦ୍ରିଡା 
ଆଗେଶ୍ରିକ ଆଦ୍ର ଢା 
ବଶିଷ୍ଟ ଆଦ୍ର ଡା 
ଗର୍ତ ଦୋଳନ୍ତ 
ନା 

ଦର୍ସୀତ ବ୍ରକ 
ସ୍ତସ୍ସାତ ଚନ୍ଦନ 
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hyddraulic die | impact resistance 
hydraulic die ଦରସ୍‌ ଡାଇ hydrofoil ଜଲପଞ୍ଷକ 
—drive ଦବବ୍ଧୀସ୍ତ ପ୍ରଚ୍ବଲନା hydrogen, free ମୁଞ୍ତ ହାଇ ଡ୍ରାଳଳ 
Jack ଦ୍ରବୟ ଜ୍ଯାକୁ hydrostatic pressure ଦ୍ରବସ୍ଥେ ଭକ ଟୃଷ 
I AE ଦ୍ରବସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଯ୍ମଣାଳୀ 

ଝଵବର୍ଟ hydrostatics ଦ୍ତବ୍ସ୍ଥି ର ବଳ୍ଞନ 
— mean depth ଦରଦୀ ମାଧ ଗସ୍ରଢା byetograph ବଶିଲେ୍‌ଖ ସନ୍ତ 
— press ଦ୍ର୍ଵୀୟ ସତେ (ଗୃପକ) h 1 
— pressure ଦ୍ରବୀସ୍ସ ଗୃଷ yerometer 5 oa 
— tension-test ଦରବ୍ୀୟ ଉାନ ଷସ୍ଚଷ୍ଷଣ & : ରୋ ରୟ 
HACE ni ମେସିଳ | 2YPerbolic expansion ଅଧ୍ଵପରବ୍ତଲ୍ସ୍ତ କ ପ୍ରସାର 
— testing (pressure) ତବୀୟ ଷଟ୍ଟ୍ଷଣ (ର୍ପ) hyposycloid ଅଲ୍ପସ୍ଧନ୍ଧକ (ହାଇଥପୋ- 
hydraulics ଦରବବ୍ନାନ, ଦବଳ୍କାନ ସାଇକସ୍ବଡ଼) 
hydrodynamic brake ଦୁବଗରକ ବେକ hypothetical ପରକଲନାରୁକ 
— law | ଦବଗଭ୍ତକ ନସୟ୍ଟମଭ — cycle ପରକଲ୍ନାଭୁକ ଚନ୍ଦ 
hod red ynamics I — indicator diagram ପରିକଲ୍ାନାଭୁକ ସୂଚକ 
hydroelectric plant ଜଳ ବିଦୁୁତ ସଂସନ୍ତର ଛଞଥିର 
— Project ଜଲବଦୁଜ ସୋଜନା i 
— power station ଜଲବଦୁଯୁଭ ଶ୍ଡିକେନ୍ତ hysteresis damping ହିଷ୍ଟ୍ରରସିସ୍‌ ଅବମ୍ଚଦନ 
I 

deal coefficient 0 ଅଦଣି ସମ୍ପାଦନ — coil ସ୍ତଜ୍ଵଲନ କୁଣ୍ଡଳୀ 

performance ¿ ଗୁଣାଙ୍କ — gear ସ୍ତଜ୍ଵଲନ ସନ୍ତ୍ରୀବଲୀ 
— diagram ଆଦ୍ଣ ଅରେ — lag ପ୍ରନ୍ମଲ୍ବନ ପଣ୍ତଭ୍ତା 
— gas ଆଦଶ ଗ୍ୟାସ — point ସ୍ଜ୍ଵଲନ ଉତ୍‌, ସ୍ତଜ୍ଵଲନ 
— heat engine ଆଦି ଢାପ ଇଂଜିନ୍‌ ବିନ 
— regenerative cycle ଅଦଣି ଷୂଜସୌଜୀ ରନ | — retard ପ୍ତକ୍ଵଲନ ବିଲମ୍ଡ 
— reversible cycle ଆଦଣ ପ୍ରରଭନମ୍ପ୍ୟ ଚଛ | — switch ସ୍ତଜୂଲନ ର୍ସ୍ଣଚ୍‌ 
identity, dimensional ବିମାସ୍ତ ସସଂସମିକା — temperature ପ୍ରଜ୍ଵବଲନ ଉ୍ଧ 
igniter, flame ଜ୍ଵାଲା (ଗିଖା) ସ୍ତକ୍ଟାଲକ | ¬ timing ସ୍ତକୂଲଲନ କାଲ 
ignition ପ୍ରଜ୍ଵାଲଜ impact ଚକ୍କର, ଧକୁକା, 
—, accidental ଅକ କ ସ୍ତଚ୍ଵଲନ ତ୍ରରଘାଡ, ସଂସାଉ 
—, electric ବୈଦୁରକ ସ୍ରକ୍ଟାଲନ | —, elastic ପ୍ରଭ୍ୟାସ୍ଥ ସଘାଉ 
—, flame ଶିଖା ସ୍ରଜଵାଲନ —, inelastic ଅପ୍ରତ୍ଯୟାସ୍ଥ ସଂଘାଉ 
—, hot tube ଉସ୍ତ ନଲକା ସ୍ତଙ୍ଟାଳନ | —— bending. ସଂଘାଉ ବଙ୍କନ 
— advance ସ୍ରକ୍ଲନ ଅଗ୍ରତା — resistance ସଂଘାଉ ସ୍ରଭଗ୍ଲେଧ 
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impact strength 


ସଂଘାଉ ସାମ୍ମର୍ଥୟ 
ସଂସାଉ ଘଟ୍କ୍ଷଣ 


impact strength 
— test 
— testing machine 


impeller pump or ଇମ୍େଲ୍‌ର, ସପ୍ରଣୋଦକ 


compressor) ଚନ 
imperfeet restitution ଅପରର୍ଥ୍ତ ପ୍ରଭ୍ଯବସ୍ଥାନ 
impressed force ଆଗ୍ଵେପିଭ ବଲ 
impulse ଆଟଝବଗ 
— blade ଆଚେବଗ ବେଡ଼ 
impulsive force ଆବେଗୀ ବଲ 
inclination, angle of ଆଜରଭ୍ତ କୋଣ 
inclined plane ଜଉ ଉଲ (ସମଉଲ) 


ଅପୂର୍ଷ୍ତ ସଂଯମ 
ଅସମ୍ଷୀଡ଼ୱ 

ଦଦଲ୍ତୁରଣ କଠୋରତା 
ମ୍ଲାଧୀନ ପ୍ରଭରଣ ପମ୍ପ 


incomplete constraint 
incompressible 
indentation hardness 
independent feed 
pump 
index ଘାଢାଙ୍କ, ସୁଚକ, 
ସୂଚକାଙ୍କ, ସଚୀପନ୍ଧ 
ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଘାଉାଙ୍କ 
ସମି,ସାରଣ (ପ୍ରସାର) 


—, compression 
—, expansion 


ଘାଢାଙ୍କ 

indicated horsepower ସୂଚଉ ଅଣଶ୍ବଶଠତ 
— mean effective ସୂଚିଉ ମାଧ କାର୍ାକାର୍ର 

pressure ଚ୍ଟୃପ 
— Steam ସୂରିଉ ବାମ 
— work: ସ୍ବଚଉ କାର୍ଯ 
indicator ସୃଚକ 
—, cathode ray କାଥୋଡ଼ କରଣ ସୂଚକ 
— , Crosby ନସ୍‌ବି ସୂଚକ 
—, dial ଡାସ୍ଟାଲ୍‌ ସୂଚକ 
—, 1onization ଆସ୍ଟୀକର୍‌ଣ ସଚକ୍ର 
—, optical ଅଲେଙ୍କୀସ୍ତ ସ୍ବରକ 
—,_ pencil ଖେଜୁସିଲ୍‌ ସୃଚକ 


ସଂଘାଉ ପର୍ଚଷ୍ଣଣ ମେସିନ 


ଯାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜ ସ୍ର 


—, Richards 

—, Thompson 

— cock 

— diagram 

— —, actual 

— —, hypothetical 

— —, mean 

induced draft 

— swirl 

industrial test 

inelastic impact 

inert gas carbon arc 
welding 

— — tungsten arc 
welding 

inertia 

— weight 

inference 

ingot mould 

initial energy 

— volume 

injection 

—, airblast (or bast) 

—, airless 

—, solid 

—, Spray 

— pump 

— system 

injector needle 

— nozzle 


inlet valve 
inner dead centre 
input 


input 

ରଗ୍ଟୃଡ଼ ସ ସୂଚକ 
୫ମ୍ସନ୍‌ ସ୍‌ ଚକ 
ସଚକ କକ୍‌ 

ସ୍‌ ଚକ ଆରେଖ 

ପ୍ରକୃତ ସ୍‌ ରକ ଅରଖ 
କାଲ୍ୟନଧିକ ସ୍‌ ରକ ଆରେଖ 
ମାଧ ସ,ଚକ ଆରେ୍‌ଖ 
ସ୍ତେରଉ ପ୍ରବାଉ 

ପ୍ତେରଭ ଆବନ୍ତ 
ଞଦ୍ଯୋଗିକ ପଟ୍ଚକ୍ଷଣ 
ଅପ୍ରଭ୍ଯାସ୍ଥ ପ୍ରରଘାଉ 
ଅର୍ଵ ସ୍ଵ ଗ୍ଯାସ କ୍ରାଝଂନ 
ଆକ ଣି ଲ୍‌ଡ଼ିନଂ 

ଅର୍ଵ ସ୍ଵ ଗ୍ୟାସ ୫ଙ୍ଗଗ୍ଟ୍ରେନ 

ଆକ ଣ୍ଟ ଲ୍‌ଡ଼ଙ୍‌ 

ଜଡ଼ଜ଼୍ୃ 

ଜଡ଼ନ୍ତ ତ୍ର 

ଅନୁମ୍ଭାନ, ଅନମ୍ଚିଭ୍ର 
ଇନ୍ଗଃ୍‌ ଗୁ 
ପ୍ତାରନ୍ତି କ ଜଜ 
ପ୍ତାରମ୍ବ କ ଆୟତନ 
ଅଲ୍ୁଃକ୍ଷେଷଣ 

ବାୟା ଅଲ୍ଧଃକ୍ଷେପଣ 
ବାୟ୍ତୁସ୍ତନ ଅଲ୍ରଃକ୍ଷେପଣ 
ଘନ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେଷଣ 

ଖେ ଅଲ୍ଧଃକ୍ଷେଷଣ 
ଅଲ୍ତଃକ୍ଷେଷଣ ପଞ୍ଚ 
ଅଲ୍ମଃନ୍ଷେପଣଢ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ରଣାଲୀ 
ଅନ୍ତଃକ୍ଷେଷଣ ସୂଚୀ 
ଅନ୍ଧଃକ୍ଷେପଣ ଜଜ୍‌ଲ୍‌ 
(ରୂ$) 

ଅନ୍ପଗମ ଭ୍ବଲ୍‌ଭ 
ଅଲ୍ତଙ୍ବର୍ବୀ ନନ୍ଧଲ କେନ୍ର 
ଲିବେଣ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


input, energy 


input, energy 
inside callipers 
— cylinder 
(locomotive) 
— lap 
inspection door 


inspector’s standard ନସ୍ଵକ୍ଷକଙ୍କ ମାନକ ଗେଜ୍‌ 


gauge 
instantaneous 
— centre 
instroke 
insulator 
instrument 
—, measuring 
intake duct 
intensity 
—, calorific 
interchange 
interchangeability 

functional 
interchanger 


—, .counter flow heat ପ୍ରଭପ୍ତବାଦ୍ର ଭାଷ 


—, mixed flow heat 


—, parallel flow heat ସମଦନ୍ଦଗ ସ୍ତବାଦ୍ର ଢ୍ଭାଷ 


intercooler 
intercooling 
— , complete 
interference 


intermediate pressure 


cylinder 
— wheel 


ଅନ୍ତଙତ୍ତୀ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 


ଭାଜୁକ୍ଷଣିକ କେନ୍ଧ, 


ଇନ୍ନସୁଚଲେଖର, ଆଗରୋଧକ 


କାର୍ପଫାମୂକ ଚନ୍ଧମେସୃନା 


ହ୍ରସ୍ଥ୍ଷେଷ, ବ୍ୟର୍ତଗ୍ଟର୍‌ 


ମଧମ ଚୃଷ ସିଲ୍୍‌ଣ୍ଡର୍‌ 
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iron, galvanised 


intermittent arc 

internal balance 

— diameter 

— energy 

— expanding shoe 
brake 

— force 

— gear 

— gearing 

— latent heat 


— Tibs 

interstage reheating 

interval 

—, fundamental 

intra-atomic 

intramolecular 

intrinsic energy 

inversion 

— point 

— temperature 

inverted tooth 
chain 

investment cost 

involute 

— tooth 

ionization indicator 

ioniser, high 
frequency 

iron, angle 


—, cast 
—, chilled 


—, galvanised 


ସବଗ୍ଵମଭ ଆକ 
ଅଭଉ୍ୟନ୍ତଟ୍ଣ ସନମ୍ଳନ 
ଆଭ୍ୟଲ୍ତଗ୍ବଣ ବ୍ୟାସ 
ଅଭ୍ୟନ୍ତଗ୍ଵଣ ଭକ 


ଅଲ୍ତଃପ୍ରସାସ୍ୀ ସୁଚକ 
ଅଭ୍ଯନ୍ତଗ୍ବଣ ବଲ 
ଆଉ୍‌ୟଲ୍ରଟ୍ବଣ ଗିଅର 
ଆଅଉ୍ୟଲ୍ଧଟ୍ଟଣ ଗିଅରପ୍ରଣଲୀ 
ଅଉ୍ୟନ୍ତ୍ବଣ ଗୁ ସ୍ତ 
(ସଚ୍ରନ୍ତ୍ରୟ ଭାଗ 
ଅଉନ୍ତସ୍ଵଣ ଷଞ୍ଚଗଵ 
ଅନ୍ତଗ୍ଵପଦ୍ଦ ସୁନଃ ଜାନ 
ଅନ୍ତର, ଅନ୍ତଗ୍ଵଲ 
ମୌମଲକ ଅନ୍ତଗ୍୍‌ଲ 
ଆଲ୍ତୁଃ ପରମାଣୁ 
ଆନ୍ତଗ୍‌ଝବକ 
୍ଜସ୍ତ ଜକ 
ଅନ୍ତର ନ 
ଅନ୍ତଙ୍କତ ନ ବହୁ 
ଅନ୍ତର ନ ଜ୍‌ଚ୍ବ୍‌ପ 


ପ୍ରଖପଦଲ୍ତକ ଚେନ୍‌ . 
ବନସୋଗ ମୃଲ୍ୟ 
ସ୍ତରକେତ୍ତୁଜ 
ପ୍ରରକେତ୍ତୁଜ ଦନ୍ତ 
ଆସ୍ଟ୍ୀକରଣ ସୂଚକ 
ଉ୍‌ଇ ଆବୁନ୍ତି ଆସ୍ତନ 
କାରକ 
ଆଙ୍ଗ ଆସ୍ଟର୍‌ନ, 
ଲହ୍ରାକୋଣ 
ରଲେଇ ଲୁହା 
ଦ୍ର ଉର୍ଣାଉଲଉ ଲୁହା 
ଦସ୍ତାଦାର ଲୃଦ୍ରା 
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୬8 


ସାଲ କ ଇଞ୍ଜି ନୟବରଂ 


iron powder electrode 


iron powder electrode ଲୁଦ୍ରା ଚତ ଇଲେକ- 


ଷଛୋଡ଼ 


irreversible adiabatic ଅପ୍ରଭଦନମ୍ମୱ ରୁଇ୍ଭାଷ 


— — compression 


isentropic 
— expansion 


jack, hydrau lic 
jacket, cylinder 
—, felt 

jet 

—, atomizer 

—, circular 

—, control 
—,diffuser 

—, fluid 

—, free 

—, Ram 

—, Shrouded 

— burner, pressure 
— condenser 


— propelled machine 


— propulsion 
jib crane 

Jig, angle 

—, bench 

—, Check 

—, conveyor 
—, drill 
Jockey pulley 


ଅସ୍ତରନ୍ଧମ୍ମୟ ରୁଇ୍ଭ୍ତାପ 

ସ୍ପୀଡ଼ 
ସମ୍ମଏନ୍‌ବର୍ଷୀସ୍ତ (ବବ) 
ସମ୍ଭଏନ୍‌ଝୋଆୀସ୍ତ ସ୍ରସରଣ 


ଦ୍ରବଗ୍ଟଲି୍ତ ଜ୍ୟାକୁ 
ସିଲ୍ଣ୍ଣର ଜ୍ୟାକେଝ୍‌ 
ଫେଲ୍‌ ଜ୍ୟାକେଃ୍‌ 
ଜେ 

କଣିନ୍ଧ କେଝ୍‌ 
ବଶ୍ଚି ଲଜେଃ 
ନିସ୍ଟନ୍ତୃକ କେଝ୍‌ 
ବସାରକ କେଃ୍‌ 
ଉରଲାସ୍ତକ ଜେଝ୍‌ 
ମୁକ୍ତ କେଶ୍‌ 

ଗ୍ଵମ (ନଯୀଡ଼କ) ଜେଝ୍‌ 
ପରଚ୍ଛାଦ୍ଦଇ ଜେ 
ଗୃପ ଜେ ଜ୍ଵାଲକ 
କଜେଃ ଦରବଣିନ୍ଦ 
କେଂ୍‌ ସ୍ତଣୋନ୍ଦଇ ମେସିନ୍‌ 
ଜେଃ୍‌ ସ୍ରଣୋଦଦନ 
କିବୁ ନେନୁ 

କୋଣ କଟ୍‌ 

ବେଞ୍ଚ କଟ୍‌ 

ଯାଞ୍ଚ କଗ 

ବାଦହ୍ରକ କିଗୁ 

ର୍ଡ ଲ୍‌ ଜଗ 

ଜ୍କୀ ସୁଲ୍‌ 


isometric projection 
isotherm curve 
isothermal change 
— curve 

— expansion 

Izod impact test 


‘| joint 


—, ball 

—, belt 

—, butt 

—, circumf-erential 
—,.corner 

—, double rivetted 


—, expansion 

—, fabric universal 
—, flanged 

—, fluidtight 

—, Hooke’s 


—, laced belt 


—, lap 

—, Tongitudinal 
—, rivetted 

Joule cycle 
Joule’s equivalent 
— postulate 


Joule-Thomson effect 


journal 


journal 


ରନ ସମମଲମ୍ପାକ୍ଷ ୍ରକ୍ଷେଷ 
ସମୋଷ୍ତ୍୍ପୀ ବନ୍ଧ 
ସମ୍ମୋଶ୍ବ୍ର୍ଭୀ ଷର୍‌ବର୍ିଳ 
ସମୋଷ୍ବ୍ଷୀ ବନ୍ଦ 
ସମୋଷ୍ତ୍ର୍ୀ ସ୍ରସରଣ 
ଆଇଜଡ୍‌ ପ୍ରଭଘୀଉତ 
ଘସ୍ଲକ୍ଷଣ 


ସଚ୍ଚି, ଯୋଡ଼ 

ବଲ୍‌ ସୋଡ଼ 

ବେଲ୍‌ ୫ ମୋଡ଼ 

୫କ୍କର ଯୋଡ 

ପର୍ଧୀୟ ମୋଡ଼ 

କଣ ସୋଡ଼ 

୍ଦଧ ଷର ରଭେଃକଗୁ 
ସୋଡ଼ 

ପ୍ରସାର ସୋଡ 

ଉନ୍ଧ ସବିକ ସୋଡ଼ 

ସାଞ୍ଜବାଲ୍ ସୋଡ଼ଂ 

ଉରଲରୁକ୍ ଯୋଡ଼ 

ଦୁକଙ୍କ ଯୋଡ଼ 

ଫଢାବନ୍ଧା ବେଲୁଃ 

ମୋଡ଼ 

ଚରାଇ ସୋଡ଼ 

ଅନ୍ବୈଘ୍ଯୟ ସନ 

ରଭେଝ୍‌ କର୍‌ା ସୋଡ଼ 

ଜଲ ଚନ 

ଜଲ ରୁଲ୍ୟାଙ୍କ 

ଜଲ ଅଭଗରହଣ 

ଜଲ୍‌-୫ମସଜ ପ୍ରଗ୍ବବ 

ଜରଳାଲ୍‌ 
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journal axle 


Journal axle 
— bearing 
Junction, cold 


Kelvin, degree 
Kelvin’s coupling 
key, dovetail 
—, gib headed 
kilowatt 
— hour 
kinematic chain 
— coefficient of 
friction 
— pair 
kinematics 
kinetic energy 
— —, rotational 
-— —, translational 
— —, vibrational 


labyrinth gland 
— packing 

— — gland 
laced belt joint 
laddle, casting 


lag . #, 

—, ignition 

lagging 

Lagrange’s equation 
lagrangian functicn; 
laminated 

— belting 
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ଜର୍‌ଜାଲ୍‌ ଅଖ 
ଜରନାଲ୍‌ ଵସ୍ଟର୍‌ଂ 
ଶାଁଢଲ ସଷ୍ଧସ୍ଥାନ 


କେଲ୍ଭନ୍‌ ଡଗୀ 
କେଲ୍ଭଳ୍‌ ସୁଗ୍ଧଳ 
ଝଡୋଭଟଲ୍‌ ଗୃବ 
ରିନ୍‌ ଶୀଷିଭ ଗବ 
କିଲେଓଠଝ୍‌ 
କଲେଓ।୫ ଘଣ୍ଟା 


ଖୁଲ ଗରରକ ଚେନ୍‌ 
€ 
ଗର୍ତକ ଘଷ୍ଣଣ ଗୁଣାଙ୍କ 


ଶୁକଗରିକ ସୂଗଲ 
ଶୁକ୍ଗର ବକ୍କନ 
ଗରକ ଉ୍‌ଜ 
ଘରର୍ପ୍ତିନଗଭକ ଉ୍ଉଜ 
ରେଖାଗରଭଜ ଭଜ 
କକ୍ଷ ନଗର୍ତକ ଜକ 


ଲେବରନ୍ମ. ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
ଲେ୍‌ବର୍‌ନୁ ଷ୍ୟାକ୍ତଂ 


ବରଜୁ ଖ୍ୟାକଂ ଗ୍ମାଣ୍ଡ 


junction, hot 
— valve 
junk ring 


K 


kinetc friction 

— reaction 

— theory 

kinetics 

Kirchoff’s law 
Klein’s constrution 
knife edge bearing 
follower 


knob 
knock 


—, Diesel 


— rating 

knocking 

knot (one nautical 
mile) 


L 


: Lame’s theorem 
Jampblack 
Lanchester absorber 


ଡିଜାବାତ୍ମ ବେଲ୍‌ଝ ସୋଡ଼ 1ap 


ରଲାଇ ଲେଡୁଲ୍‌ 
ଗଷଣ୍ତିଭା 
ସ୍ରଜ୍ଵାଲ ନ ଷଣ୍ଡଭା 


ଢାଷର୍ଵେ୍ଧୀ ବବଷ୍ଟନ 
ଲଗ୍ରାଞ୍ଚକଂ ସମ୍ମୀକରଣ 


ଲ୍ମଗ୍ରାଞ୍ୀୟ ଝଫଲନ 


ସ୍ରର୍‌ଡ, ସ୍ରିକାମ୍ଭସ୍ତ 


ସ୍ରର୍‌ଭ ବେଲ୍‌2° 


—, angle of 
| —, exhaust 
—, inside 


—, negative 
—, outside 
—, joint 
latent heat 
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latent heat 
ଉ୍ତ ସନ୍ତସ୍ଥାନ 
(ସଛ) ଜଙ୍କିସଜ୍‌ ଶ୍ତଲ୍‌ଭ୍‌ 
ନର୍ରେଧକ ରଂ° (ବଲସ) 


ଗରକ ଘଖ୍ମିଣ 
ଗରକ ପ୍ରଭ ୟା 
ଗରକ ଉଥ୍ୟ 
ବଲଗଉ ବକ୍ଷାନ 
କାକୋଫଙ୍କ ନ୍ଧସ୍ବମଭ 
କ୍ଲାଇନଙ୍କ ଅଙ୍କନ 
ଷୁରଧାର ବସ୍ର୍‌ଂ 
ଷୁରଧାର ଅନ୍ଗାଜ୍ୀ 
ଗୋଖ୍ଧ 
ନକ୍‌, ଖ୍ରୋଃଧୂନ, 
ଅଘସ୍ତୋଃନ 
ଉଜେଲ୍‌ ଅପଞ୍ଜୋନ 


ଅପମ୍ଥୋଃ ନ ହ୍ରାରମାନ୍ଧା 
ଅଷଞ୍ଜୋ୫ନ 


ଜ୫୍‌ 


ଲ୍ବମେଙ୍କ ଭ୍‌ଷରାଦ୍ଯ 

ଲାକଲା 

ଲାଖ୍ଚେଷ୍ଟର ଅବଶୋଷକ 

ଚଡ଼ାଇ 

ଚଢ଼ାଇ କୋଣ 

ରେଚନ ଚଚ୍ରାଇ 

ଆଉ୍ଯଲ୍ତସ୍ଵଣ ଚଢ଼ାଇ, 
ଉଭ୍‌ଉର ଚଚ୍ରାଇ 

ରୂଣାସ୍ପକ ଚଢ଼ାଇ 

ବାହାର ଚଡ଼ାଇ 

ଚଚ୍ାଇ ମୋଡ଼ 

ପ୍ରଚ୍ଛମ୍ତ୍ର ଡାପ 
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ଠେ 


ସାର୍ଲ୍‌ କ ଇଞ୍ଚ ଳର 


lantent heat, internal 


lantent heat, interna 

— —, true 

— — of fusion 

—— — pump 

lathe 

— , bench 

—, capstan 

—, centre 

—, chuck 

— , copying 

—, geared 

lattice, cubic 

law, Avogadro’s 

—, Charles’s 

—, conservation 

—, Dalton’s 

—, Gay-Lussac’s 

—, general 

—, Napier’s 

—, Newton’s 

—, Petroff’s 

—, Planck’s quantum 

—, Regnault’s 

— of cooling 

Newton’s 

— of partial 
pressure 

layer, boundary 

lead 

— angle 

— of valve (slide 
valve 

leading wheel 

leakage factor 


] ଆଉଯଲ୍ତଗ୍ବଣ ପ୍ତଚ୍ରନ୍ତ୍ର ଭାପ 
ସ୍ତକୃଉ ପ୍ଚ୍ଛନ୍ତ୍ର ଭାପ 
ଗଲଲ ପ୍ରଚ୍ଛନ ଢାଷ 
ପ୍ଚ୍ଛଲ୍୍‌ ଜାପ ପମ 
ଲେଥ୍‌ 
ବେଞ୍ଚ ଲେଥ୍‌ 
କାପୁଣ୍କାନ୍‌ ଲେଥ୍‌ 
କେହୁ ଲେଥ୍‌ 
ରକୁ ଲେଥ୍‌ 
ଅଲ୍କାସ୍ଵ ଲେଥ 
ଗିଅର ଟ୍ୃନଉ ଲେଥ୍‌ 
(ଘନ) ଘଜୀୟ୍ତ ଜାଫର 
ଆଗ୍ରେଗାଡୋଙ୍କ ନସ୍ଟମ 
ଟ୍ଟଲସଙ୍କ ସ୍ମ 
ସଂରକ୍ଷଣ ନନୟମ 
ଡାଲ୍‌୫ନଙ୍କ ନୟ୍ଟମ 
ଗେ ଲ୍‌ସାକଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ 
ସାଧାରଣ ନୟ୍ତମ 
ନେପିଅରଙ୍କ ନସ୍ତମ 
ନୁ୍ଯଝନଙ୍କ ନସ୍ଟମ୍ 
ପେସ୍‌ ଙ୍କ ନୟ୍ତମ 
ପ୍ରାଙ୍ଗଙ୍କ କ୍ଵାଣ୍ଟମ ନସ୍ମ୍ 
ରେନୋଙ୍କ ସ୍ମ 


} ନିଜ ନଙ୍କ ଶୀଉ୍ତନ ନସ୍ୃମ 


ଆଂଶିକ ଗ୍ଵପ ନସ୍ମ 
ସୀମଭାନ୍ତ ସ୍ତର 
ଅଗ୍ରତା 

ଅଗ୍ରତା କୋଣ 


ଷ୍ଵଲ୍‌ ତ ଅଗ୍ରତା 
ଅଗ୍ରଗ ଚକ 
କ୍ଷର୍ଣ ଗୁଣକ 


leak-off pipe 
length 

— gauge 

IJevel, constant 
lever 

—, bell crank 
—, brake 

—, compensating 


—, reversing 

— crank mechanism 
— safety valve 
leverage 

Lewis formula 

life, average 

—, mould 

Jift 

lifting machine 
light series bearing 


— volatile fuel 
lignite 


Linde cycle 


କ୍ଷରଣ ଅପବାସ୍ତ୍ର ନାଲକା 

ଲମ୍ପ୍‌ ଦୈଘ୍ୟ 

ଦୈଘଯ ଗେଜ୍‌ 

ସ୍ଥିର ଡଲ 

ଜ୍‌ନ୍ଗବେଲକ, ଲଭର_ 

ବେଲ୍‌ ଝାଙ୍କ ଜ୍‌ଚ୍ତଲକ 

ବବ୍ରକ ଜଗ୍ତେଲକ 

ପ୍ରକାର ଲଭର୍‌ 
(ଉର୍ୋଲକ) 

ପ୍ରର୍ମ ଲଭର୍‌ 

ଲଭର ଦାଙ୍କ ଜଵପସନ୍ତଵ 

ଲ୍ଭର ଛର୍‌ପନ୍୍‌ ଭଵଲ୍ଭ 

ଉ୍‌ଗ୍ତଲକଭା 

ଲଓ୍‌ ଙ୍କ ସୁନ୍ଧ 

ହାରାହାର ଙଂବ୍ରନ 

ଶ୍ରଞ୍ଚ ସ୍ଥ ଉ କାଲ 

ଉ୍‌ଭୁଥାପକ, ଜ୍ଢ୍‌ ଥାପନ 

ଉ୍‌ତ୍ଥାଷକ ସନ୍ତର 

(ଲଘ୍ବର) ହାଲ୍‌କା 
ଗ୍ରେଣୀସ୍ ବସ୍ତରଂ 

ହାଳ୍କା ବାଷ୍ପଣୀଲ ଇନ୍ଧନ 

ଲ୍ଗନାଇଃ୍‌ 


lime ferrite electrode ଲାଇମ୍‌ ଫେଗ୍ଵଇଃ୍‌ 


limit 

—, elastic 

—, endurance 

—, fatigue 

—, high 

—, proportional 

— of tolerance 

limiting compression 
pressure 

— friction 

Linde cycle 


ଇଲେକେ ଡ୍‌ 
ସୀତ୍ମା 
ପ୍ର୍ୟାବସ୍ଥା ସୀମ୍ଭା 


ସହନ ସୀମ୍ମା 
ଶ୍ରାନ୍ତ ସୀତା 
ଜ୍‌ ସୀମ୍ଭା 


ସମ୍ଭାନୁପାଖ ସୀତା 
ସଦ୍ଦ୍ୃଷ୍ପଜା ସୀମ୍ଭା 
ସୀମ୍ଭାନ୍ତ ସମ୍ପୀଡ଼ଳ ଗ୍ୃଷ 


ସୀମ୍ଭାନ୍ତ ଘଷିଣ 
ଲ୍‌ଣ୍ଠ ରନ 
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line, base 


line, base 

-~—, boundary 

— , Centre 

—, constant dryness 
—, Constant volume 
—, copied straight 
—, datum 

—, displacement 
—, drag 

—, dryness 

—, elastic 

—, energy 

—, equipotential 


Mechanical Engineering 


ଆଧାର ରେଖା 
ସୀମ୍ଭା ରେଖା 
କେନ୍ ରେଖା 
ସମଶୁସ୍ଟା ରେଖା 
ସମ୍ମଆସ୍ତୃଢନ ରେଖା 
ଅନୁ କ୍ତ ସରଲରେଖଝା 
ଦନ୍ତ୍ର ରେଖା 
ଛସ୍ଥାପନ ରେଖା 
କରିଣ ରେଖା 
ଶୁଷ୍ଟୃଢା ରେଖା 
ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ଥ ରେଖା 
ଜର୍ଜ ରେଖା 
ସମବଉବ ରେଖା 


—, generated straight ଜନଉ ସରଲ ରେଖା 


—, heat recovery 

— , parting 

—, pitch 

—, saturation 

— contact 

—, of condition 

*— — connection 

— — constant 
enthalpy 

— — Constant 
entropy 

— — constant 
heat 

— —— constant 
superheat 

— — discontinuity 

— shaft 


linear acceleration 


— expansion 


ଡାଷ ଜ୍‌ଷଲ୍‌ବୁଧ୍ଧ ରେଖା 
ସୃଥକ୍‌ କରଣ ରେଖା 
ଅଲ୍ତର୍ଵଲ ରେଖା 
ସନ୍ତର୍ଫ ରେଖା 

ସଂଖୁଣି ରେଖା. 

ଅବସ୍ଥା ରେଖା 
ସଂଯୋଜନ ରେଖା 


ମଥ ର ଏନୁଆଲ୍‌ପି ରେଖା 
ର୍ହଁ ର ଏନ୍‌ଝ୍ୋସି ରେଖା 
ସ୍ଥ ର ଉାପ ରେଖା 


ସ୍ଥ ର ଅଭଢ୍ାଷ ରେଖା 
ଛଚ୍ଛି ନ୍ତ୍ରତଜା ରେଖା 
ଲାଇନ .ସାଙ୍‌ଃ 
(ରେଖୀସ୍ଟ) ରେଖିକ 
ନୃରଣ 
ରୈଖଝିକ ସ୍ତସାର୍‌ 
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logarithmic decrement 


linear momentum 

link 

—, articulating 

—, drag 

—, reversing 

— motion 

— —, Allan 

— —, Gooch 

— — mechanism 

lip, bent 

— of disc 

liquefaction 

liquid fuel 

— heat 

— state 

live centre (lathe) 

— steam feed water 

heater 

load, acceleration 

—, breaking 

—, net 

—, normal 

— factor 

loaded-multipad 
journal bearing 

loading 

— , central 

—, eccentric 

loam 

— mould 

locomotive 

—, articulated 


log 


ରୈଝିକ ସଂବେଗ 

କଡ଼ି, ଲିଙ୍କ, ଯୋଜକ 

ସନାନ ଲଙ୍ଚ 

କର୍ଷଣ ନବ 

ପ୍ରଭ ବରୀ ଲ୍‌ଙ୍କ 

ଲ୍‌ଙ୍କ ଗର ପ୍ରଣାଲୀ 

ଅଲନ ଲ୍‌ଙ୍କ ଗରିତ୍ରଣାଲୀ 

ଗୁଚ୍‌ ଲ୍‌ଙ୍କ ଗତତସ୍ତଣାଲୀ 

ଲ୍‌ଙ୍କ ଗରି ଉଵପସନ୍ତ୍ର 

ବନ୍ଧୋଃ୍ଡ 

ରର୍ଦି କରା ଓଞ୍ଡ 

ଦ୍ର୍ୀକରଣ 

(ଦବ) ଭରଲ ଇନ୍ଧନ 

(ଦୁବ) ଭରଲ ଢା 

ଉରଲ ଅବସ୍ଥା 

ସରଲ (ଜୀବନ୍ତ) କେନ୍ଦ୍‌କ 

କଞ୍ଚା ବାମ ସ୍ରଭ୍ର୍‌ଣ ` 
ଜଲଢ୍ତାପକ 

ଭରଣ ଭ୍ଵର 

ଉଞ୍ଜନ ଭ୍ତ୍ରର 

ନେଃ୍‌ ଭ୍ବର 

ଅଭିଲନ୍ଟ୍‌ ରବର 

(ଵର) ଲେଡ଼୍‌ ଗୁଣକ 

ଗ୍ବରଯୁକ୍ତ ବଡୃପାଦ 

ଜନାଲ୍‌ ବଅର୍‌ଂ 

ତଷ୍ତତରଦେବା, ର୍ରଣ 

କେତ୍ଦୀୟ୍ତ ଗ୍ଵରଣ 

ଜ୍‌ଦଧକେହ, ଭ୍ଵର୍‌ଣ 

ପଶୁ 

ପୁ ଗ୍ର 

ରେଲ୍‌ ଇଂଜିନ . 

ସଵ୍ଧିଜ ରେଲ୍‌ ଇଂକିନ 

ଅଭଲେଖ 


Jogarithmic detrement ଲଗାରଥ ମ୍ରୀସ୍ତ ଅଷଶ୍ଚସ୍ତ 
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£2 


ଯାନ୍ତ୍ଵ କ ଇଞ୍ଜି ଛୟ୍ର୍‌ଂ 


logarithmic, mean radius 


machine, bevelling 


logarithmic, mean 


radius 
— wheels 
long arc 
— flaming coal 
— ton 


longitudinal crack 
` — Joint 

— metacentre 

— vibration 

loop, negative 

loose fit 

— pulley 

loss, deflection 

—, friction 

—, frictional 


-—, heat 
—, power 


loudspeaker 
low frequency 
— grade energy 


— Jevel jet condenser 


— lift pump 

— pressure 

— — chamber 
— — cylinder 
— — gland 

— — Steam pipe 


machinability 


‘machine 
—, automatic 


ଲଗାରଥ ମାତ ମାଧ | 
ବ୍ୟାତ୍ମାଳ 

ଲ୍ଗାର୍‌ଥ ମାସ ଚକ 

ସୀ ଆର୍କ 

ସୀସଜ୍ବାଲ କୋଇଲା 
ବଡ଼ ୫ନୁ 

ଅନୁଚବୈଘ୍ୟ ସାଃ 
ଅନୁଦୈଘ୍ୟ ସନ୍ଧି 
ଅଜୁରୈଦ ଆପ୍ପବକେନ୍ତ 
ଅନବୈଘ୍ତ୍ୟ କମ୍ପନ 
ରୂଣାସ୍ଥକ ଲୁ 

ରିଲ ଡିଃ 

ରଚିଲା ସୁଲ 

ବଷ୍ଷେପ ଦ୍ଵାନ୍ଧ 

ସଞଣ ହାଳ 

ଘଃଣ ଦାନ 

ତାଷ ହରା 

ଗଲ ହାନି 

ଲଜ୍‌ଡ କର 

କର ଅବ୍ଧର୍ତି ) 
ଜୀଚକୋ? ଜକ 
ମୀରସ୍ତର ଜେଃ୍‌ ଦ୍ରବଣିନ୍ଧ 
ନମ୍ଭ ଜ୍ଵତୁଥାପନ ପମ୍ପ 
ଲଭୃଗ୍ଟୃପ 

ଲପ୍ୂଚଗ୍ସପ କୋଣ୍ଠ 
ଲଘୂଚୃଷ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର 
ଲଘପୂଗ୍ଟୃପ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 

ଲ୍ୟୂଚ୍ଟପ ବଗ ମ୍‌ ପାଇପ୍‌ 


M 


ମେସିନ କଲ୍ତିଟନୋପ- 
ସୋଗିଡା, ମେସିନ୍ଧଠ 


ଉ୍‌ଷସୋଗିଢା 
ମେସିଲ 
୍ପସ୍ଗ୍ଟେଲତ୍ତ ମେସିନ୍‌ 


low frequency 
turhine 


— speed engine 
— tension 
— — magneto 


lower calorific value 


— pair 
lubricant 
—, cutting 
—, grinding 
lubricating oil 
— system 
lubrication 
—, bath 

—, bearing 
—, cylinder 
—, dry sump 


—, film 

—, fluid 

—, forced 
lubricator, cylinder 
—, drop sight feed 


lug, bent 
luminous 
— efficiency 


— energy 


machine, balancing 


—, bar cutting 
—, bench drilling 


—, bevelling 


ଲପୃଚ୍ଟୃପ ୫ରବାଇନ 


ଲ୍‌ଘଚଗ୍ୃପ ଇଂଜିନ୍‌ 
ଲ୍‌ଘ ଡାଳ 
ଲସଘୂଡାନ ନାଗ୍ଧେଖେ 
ନମ୍ପ କାଲେସଦତମାନ 
ନମ୍ମସ୍ଥର ମୁଗଲ 
ସ୍ଲେହ୍ରକ 
କଚ ଜ ସ୍ନେହକ 
ଅପଘର୍ଷଣ ସେ ହକ 
ସ୍ଲେହକ ଚେଲ 
ସ୍ଟେହ୍ଦନ ପ୍ରଣାଳୀ 
ସ୍ବେଦନ 
ବାଥ (କୁ) ସ୍ବେଦ୍ୁନ 
ବିଅର୍‌ଂ ସ୍ବେହ୍ମନ 
ସିଲଣ୍ଡର ସ୍ବେହନ 
ଶୁଷ୍କ ସମ୍ଚ (ଗଜ ) 


ସିଲ୍ଣ୍ଡର ସ୍ଲେହକ 

ଦୃଶ୍ଯ ବିନ୍ଦ ପ୍ରଭର୍‌ଣ 
ସ୍ବେହକ 

(ବଙ୍କା) ବଛ ଲ୍ଗ୍‌ 

ସ୍ତ 

ଜୋ୍ୟୋତ୍ତ ଦକ୍ଷଢା 

କଜ୍ୟୋଭତ ଜଜ 


ସରଲ୍ରୋଲକ ସେସିନ 
ଛଡ଼ କା ମେସିଲଜ 
ବେଞ୍ଚ ଡ୍ର ଲ ମେସିନ 


ବେଭେଲ କଞା ମେସିନ୍‌ 
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machine, boring 


machine, boring 
—, Brinell 

=—, broaching 
—, cold air 

— , drilling 


—, dynamic balance 


(or balancing) 
—, engraving 


—, filing 

—, grinding 

—, high speed 

—, hydraulic 

—, hydraulic 
tension test 

— , impact testing 

—, jet propelled 


—, lifting 

—, marking 

—, moulding 

—, planing 

—, quenching 
—, radial drilling 
— cut tooth 

— moulding 


— operator 
machining 

Mach number 
macroscopic 
magnet steel 

— —, cast 
magnetic clutch 
— force, coercive 


Mechanical Engineering 


ସ୍ରବେଧଳ ମେସ୍ପିନ 

ର୍ବଵ ନେଲ ମେସିନ୍‌ 

ବ୍ରୋର ମେସିନ୍‌ 

ଶଶାଁଉଲବାସ୍ତୁ ମେସିନ୍‌ 

ଡ୍ର ଲ୍‌ ମେସିନ 

ଗଉିକ 

ସନ୍ତଲନ ମେସିନ 

ଉ୍‌ଭୂକରଣ (ଖାଦାଇ) 
ମେସିନ 


ଉ୍‌ହା-ର3ରେଢନ ମେସିଜ 
ଅପଘଞ୍ତଣ ମେସିନ 
ଉଜ୍ଵଳ ବେଗ ମେସିଳ 
ଦ୍ରବ ଗ୍ଟଲଉ ମେସିଳ 
ଠବଗ୍ଟଲ୍ତ ଡାନ 
ପର୍ରକ୍ଷଣ ମେସିନ 
ସଂଘାଉ ଘଟସ୍ବଷ୍ଣ ମେସିନ 
କେଃ୍‌ ସ୍ରଣୋଦଢ 
ମେସିନ 
ଉ୍‌ର୍ତେଲକ ମେସିନ୍‌ 
୭ଭ୍ଵନ ମେସିନ 
ଗ୍ର୍ଚ ଭଅର ମେସିନ୍‌ 
ସ୍ରେନ୍ଧଟ ମେସିନ 
ମନକ୍ମଣୀଉନ ମେସିନ 
ନ ଜ୍ୟ ଡ଼ଲଂ ମେସିନ 
ମେସିନ କଃ ଦାନ୍ତ 
ମେସିନ ଗ୍ରଞ୍ଚରଆର, 
ମେସିନ ସଞ୍ଚକନ 
ମେସିନ ସ୍ତଟ୍ଟଲକ 
ମେସିନ କରବା 
ମ୍ପାକ୍‌ ଅଙ୍ଚ 
ଥଲ 
ଚୁମ୍ବକ ଇହାଉ 
ଲେଇ ଚୁମ୍ବକ ଇଞ୍ମାଉ 
ଚୁମ୍ବକ କୁଚ 
ଚ୍‌ମ୍ଡୃଦ୍କସ୍ସର ଗ୍ରହର ବଲ 
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mass, disturbing 


magneto 
—, low tension 
magnetohydro 
dynamics 
magnification 
factor 
magnified 
magnifier, dynamic 
magnitude 
main bearing 
— nozzle 
— supply tank 
major calorie = 
kilo calorie 


malleab) e cast iron 


manhole 
¥ 


manifold 


manograph 
manometer 
manufacture 
manufactured 
abrasive 
marine boiler 
engine 
marking machine 


| — out 


marsh gas 
mass 

—, balancing 
—, centre of 
—, disturbing 


ମଭାଗୁଟନେଖେ 
ନମ୍ପ ଉାନ ମାଟେ 


ରୂମଙ୍କାସ୍ତୃଦ୍ରବଗର ବଳ୍ଞନ 


ଗରକ ଆବ କ 
ପର୍‌ମଭାଣ 

ମୂଖ୍ୟ ବସ୍ଟରଂ 

ମୁଖ୍ୟ ଜକଲ୍‌ (ଭୂ$) 
ମୁଖ୍ୟ ସୋଗାଣ ଝାଙ୍କ 


} କଲୋ କାଲୋ 


ସୁଲମ୍ନଶୀଲ ଲେଇ 
ଳ୍ହା 

ମ୍ୟାନ୍‌ ହ୍ରୋଲ, 
ଗ୍ରବେଶ ଛୁଦ୍ର 
ମାନିଫୋଲ୍‌ଡ଼ ବହୁମୁଖୀ 
କକ୍ଷ 


ମାନୋଗ୍ରାଟ 
ମ୍ମାନୋମିଶର 
ନର୍ମାଣ, ସ୍ରସ୍କୁତ କରବା 


ନମିଉ ଅପପ୍ୀ 
ସାମୂଦଦୁ କ 

ବସ୍ଟଲ୍‌ର ଇଂଜିନ୍‌ 
ରଭ୍ଭ୍ଵନ ମେସିନ 
ର୍ନ 
ମାଣ ଗ୍ୟାସ୍‌, ଷଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍‌ 
ଦ୍ରବ୍ଯ୍ଭାନ, ସହର 
ସନ୍ମୋଲକ ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ଭାନ 
ଦ୍ରବ୍ଯମାନ କେନ୍ଦୁ 
ବଷ୍ଠୋସ୍‌ ଦ୍ରବଂମ୍ଭାନ 
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mass, flow 


mass, flow 


ସାନ କ ଇଙ୍ଗ ଛନସ୍ତର୍‌ 


ଦ୍ରବ୍ୟମ୍ଭାନ (ସଂଦୁଭ) 
ସ୍ତବାହ 


¬ moment of inertia ଦ୍ରବଯମ୍ଭାନ ଜଡ଼ଉତାଘତ୍ତ 


— ratio 

material, abrasive 

—, heat resisting 

—, parting 

mathematical 
pendulum 

matter 

maximum 

— discharge 

—, fibre stress 


MaxwelP’s equations 
and deductions 


mean effective 
pressure 


— — pressure, brake ମ୍ରାଧ ବେଳ କାର୍ଫାକାସ୍ଵ , 


— free path 

— indicator diagram 

measurement 

—, end 

measuring 
instrument 

mechanic 

mechanical 
blow-pipe 

— draught 

— efficiency 

— engineer 


ଦ୍ର୍ୟମ୍ଭାନ ଅନ୍ୟାଉ 
ଅପଘଞୀ ପଦାର୍ଥ 

ଢାୟ ପ୍ରରର୍ବେଧୀ ପଦାର୍ଥ 
ସ୍ୃଥକକାରୀ ପଦାର୍ଥ 


ଗାଣିରକ ପେଣ୍ଡଲ୍‌ମ୍‌ 
ପଦାର୍ଥ 

ଜ୍‌ଇଢଉମ, ବୃଦ୍ଧ 
ବୃଦ୍ନ୍ତ୍ରମ ଲଃସରଣ 
ଦୃହଦ୍ତମ୍ଭ ତନ୍ତୁ “ସତଭବ୍ଲ 
ମାକ୍ସ ଲ ଙ୍ 


ସର୍ୀକରଣ ଓ ଅନୁକ୍ଷୀଲନ 


ମାଧ କାର୍ଫାକାସୀ 
ଚଡ 


ଗୃପ 
ମାଧ ମୁକ ପଥ 

ମାଧ ସୂରକ ଆରେଖ 
ମାଅ 

୍ତାନ୍ତ ଭା 


ମଭାପନ ସନ୍ତ 

ମେକାନ୍ଧକ 

ମେକାନ୍କାଲ 

(ଯାନ କ) ବ୍ରୋ ପାଇପ 

ଯାନ୍ବିକ ପ୍ରବାଉ 

ଯାନ୍ତି କ ଦକ୍ଷତ୍ରା 

ମେକାନ୍କାଲ୍‌ (ଯାନ କ) 
ଇଂକନସ୍ର 


— ଣquivalent of heat ଭାଷର କାର୍ଯ୍ଯ ରୁଲାଙ୍କ 


— foreman 
— movement 


ମେକାଳକ୍ରାଲ୍‌ ଫ୍ୋରମ୍ଭାନ 


ସାନ୍ତ କ ଗର୍ତ 


metal, antifriction 


NO errainere gre merase eeepc pie 


| mechanical power 


— properties 
— stoker 

— testing 

— working 
mechanics 
—, fluid 
mechanism 
—, apron 


—, carbide feed 


—, differentia} 
—, double crank 
— —, lever 


—, drive 

—, hand controlled 
—, head stock 
—, lever crank 
—, link motion 
—, pencil 
medium 

— force fit 
mixture 

— Speed engine 
melting, crucible 
— point 
meniscus 
mercury 

mesh 


imetacentre, 
longitudinal 
—, transverse 


metal, antifriction 


ସାର୍କ ଶ୍ଠ 

ଯାନ୍ତି କ ଗୁଣଧର୍ମ 

ଯାନ୍ତି କ ଟରୋ ଳର 

ଯାନ୍ତ୍ର କ ପଟ୍ଗକ୍ଷଣ 

ସାନ୍ତି କ ର୍ଝଁ ସ୍ଟାନୁଷ୍ତାନ 

ଯାନ୍ତ କ୍କ ମେଳାନ୍ନକ୍‌ସ, 

ଦ୍ବସାନ୍ ତ୍ନ 

ଜ୍୍‌ପସନ୍ତ୍ର 

ଆପ୍ତନ ଉ୍ଷସନ୍ତ୍ 

କାଙ୍ାଇଡ଼ ସ୍ରଭରଣ 
ଜୟନ୍ତ 

ବଗଉସୀ କ୍ଵପମନ୍ତ୍ 


~ 


ର୍ଦଧ ବାଙ୍କ ଉପସନ୍ତର 

ର୍ଦୁ (ଡବଲ୍‌) ଲଉର 
ଜ୍‌ ପସନ୍ତ୍ଵ 

ଗ୍ଟଲନ ଜ୍‌ଅମନ୍ତ୍ର 

ହସ୍ତ ନସ୍ତର୍୍ବ ଢ ଭ୍ଵପଯନ୍ତ୍ର 

ଦହେଡଷ୍କ୍‌ ଜବପଯନ୍ତର 

ଲ୍ଭର ବାଙ୍କ ଜୃପସନ୍ତର 

ଲ୍‌ ଗଭ ଜ୍ବପସନ୍ତ୍ର 

ଖଥେନ୍‌ସିଲ୍‌ ଜ୍ଵର 

ମଧ୍ୟମ. ନାମ 

ମଧ୍ୟମ୍ଭ ବଲ ଫିଝୁ 

ମଧମ୍ଭ ନିଣ୍ଣଣ 

ମଜ୍ୟମ୍ଭ ବେଗ ଇଂଳେନ୍ତ 

ଵ,ସିବୁ ଗଲନ 

ଗଲନାକଙ୍କ 

ନବରନ୍ଧୁକ 

ପାରଦ 


ଜାଲ୍‌ 

ଅନୁଦୈଘ୍ଯୟ ଅପ୍ପବ 
କେନ୍ର 

ଅଳ ପ୍ରସ୍ଥ ଆଥ୍ୁବ କେନ୍ଦ୍ର 
ଘର୍ଷଣର୍ବେଧୀ ଧାରୁ 
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molal heat 


_ metal, bearing 


ବସୟ୍ଟର୍‌ଂ ଧାରୁ mill, blooming ବା ମିଂ ମିଲ୍‌ 
—, case hardened ସ୍ପଷ୍ଠ କଠିନଉ ଧାଭୁ —, continuous rolling ଅଛଚ୍ଥୁ ନ୍ଧ ର୍ବେଲିଂ ମିଲ 
—, deposited ଜମା ଧାରୁ —, end ୍ତାନ୍ତଭ୍ତାମି କଢ କ 
—, filler ପୁରକ ଧାରୁ —, face ଫଲକ ଭ୍ରାମି କଉଁକ 
—, forging quality ଫୋକସ ଧାରୁ —, four high ଚରୁରୁକ ମିଲ 
— arc welding ଧାରୁ ଆକ୍ତି ଣି ଲ୍‌ଞ଼ଂ —, rolling ଚ୍ଗେଲ୍‌ଂ ମିଲ 
— electrode ଧାରୁ ଇଲେକ୍‌ଝ୍ରୋଡ଼ |¦ ¬, rotary rolling ଘ୍ୂର୍ଷ୍ତିକ ରୋଲ୍‌ଂ ମିଲ 
— flask ଧାରୁ ଫ୍ରାସ୍ଥ milling ଭୁମି କର୍ତିନ 
— pattern ଧାରୁ ପ୍ଯାଃନଜି — end ପ୍ରାନ୍ତ ଡ୍ରମି କଠିନ 
metallic packing ଧାଉବ ସଙ୍କୁଲନ misfiring ଅପ୍ଜ୍ୁଲନ 
metastable ନିତସ୍ଥା୍ତୀ missing quantity ଲସ୍ତ ମାନ୍ଦା 
meter, ampere ଏମ ସ୍ଵର ମିଃର mist, fine ସୃଷ୍ଠ ଧମ୍ଭିକା 
—, gas ଗ୍ୟାସ ମ୍ିଃର mixed cycle ମିଧ୍ର ଚନ 
method, cascade ସୋପାନ ବଧ — flow heat ମିଧ୍ର ପ୍ରବାହ ଢା 
—, electric ବଦୁଯଉ ବଧ interchanger ବନ୍ପମର୍ୟତ ନ 
—, forming ପ୍ରରୁପଣ ବିଧ mixture, explosive ବିଡ୍ରୋଃକ ମଶୁଣ 
—, fusion ଗଲନ ବଧ —, medium ମଧମ୍ଭ ମମଣ୍ରଣ 
—, generating ଜନନ ବଧୂ — strength ମିଶୁଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
—, hit and miss ଘାଢ-ଅଷଘାଉ ପ୍ରଣାଳୀ | M.K.S.system ଏମ୍‌. କେ. ଏସ୍‌ ପକର 
—, midordinate ମଧ କୋଝିକ ବିଧ୍ବ mode, natural ୍ଲାଗ୍ଵବିକ ଉଚ୍ଗୀ 
metric system ମେକ ପ୍ରଣାଳୀ —,principal ମୁଖ୍ୟଙ୍ଗୀ 
Michell bearing ମିଚେଲ୍‌ ବିଅର୍‌ଂ modified Rankine ଅର୍‌ବର୍ଲିଉ 
microcrack ଅତ୍ତ ସୃଷ୍ତ ସା , cycle ର୍ଵଜ୍ଞନ ଚନ୍ଧ 
ମାଇନ୍ୋ ଫା୫ module ମଉ୍ଜୟଲ୍‌, ଟୁଣମାପ . 
micrometer ମମାଇଳନୋମିଃର modulus ସୁଣଙ୍କ, ମାପାଙ୍କ 
microphone ମାଇଚନ୍ଦାସୋନ —, Shear ଅପରୁପଣ ଗୁଣାଙ୍କ, 
microscopic ମାଇନୋସଷ୍ଟୋ୍ଷୀୟ, ଅପରୁପଣ ମ୍ଭାପାଙ୍କ 
ଅଭତସୃଷ୍ଠ | ¬ of rigidity ଦୃତ଼ଢା ଗୁଣାଙ୍କ 
mid cylinder e€xhaust ମଧ୍ଧ ସିଲ୍‌ଣ୍ଡରରେଚକ — of rupture ଉ୍‌ଞ୍ଚନ ମାପାଙ୍କ 
engine ଇଂଳିନ୍ନ — of section ଷର୍‌୍ଛେଦ ମାପାଙ୍କ 
midordinate method Vହଞ୍କୋଞୈିକ ବଧ moisture ଅଦ୍ର ଡା 
mild abrasive ମୃଦୁ ଅପଘଷ୍ୀ mol ମୋଲ୍‌ 
mill, ball ବଲ୍‌ ଗ୍ରିଲ — system ମୋଲ୍‌ ପକର 
—, bar ବାର ମିଲ୍‌ molal heat ମୋଲ୍ମଲ୍‌ ଚାପ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


66 
specifid heat 

molal specific heat 
molar heat 
molecular activity 
— attraction 
— energy 
— heat 
molecule 
Mollier diagram 
moment 
—, bending 
—, external 
— of area, second 
— of inertia 
— — inera, mass 
—- — inertia, 

Principal 
momentum 
—, angular 


—, Conseravation of 


—, linear 
— theorem 
monkey 
— wrench 
monoatomic gas 
monochromatic 
absorptivity 
— emissivity 
Morse test 
motion, Allan Link 
— , approximate 
straight line 
—, circular 
—, constrained 
— , differential 


ଯାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଜ ନୟ୍ବରଂ 


ମୋମ୍‌ସ୍ତ ବଶିଷ୍ଟ୍ଭାପ 
ମୋମଲ୍ଲ୍‌ସ୍ତ ଭା 
ଆଣରକ ସର୍ଦ୍ଦ ୟୃଢା 
ଆଣବିକ ଆକଷଣ 
ଆଣନଛକ ଜଳି 
ଆଣବ୍ଧକ ଢାପ 
ଅଣୁ 
ମଲ୍‌ସ୍ତର୍‌ ଆରେଖ 
ଆପରଣ 
ବଙ୍କନ ଆପଘ୍ରର୍ପ୍ଣ 
ବାହ୍ୟ ଅପ୍ରର୍ମ୍ 
ର୍ଦୁ ଘାଉ ଷ୍ଷେନ୍ଧ ଆଘ୍ରର୍ଣ୍ 
ଜଡ଼ନ୍ଧ ଆଦୃତ 
ବସ୍ତୁଲଧ ଜଡ଼ଦ୍ୃ ଆପ୍ପ 
ମୁଖ୍ୟ ଜଡ଼ 

ଆପଘୃ୍ 
ସଂବେଗ 
କୌଣୀସୟ୍ତ ସବେଗ 
ସଂବେଗ ସଂର୍କ୍ଷଣ 
ରୈଖିକ ସଂବେଗ 
ସଂବେଗ୍ୟ ଜବପଷାଦ୍ଯ 
ଅଘାଢଉକ 
ଗପେଚବାଲ୍ ରେଞ୍ଚ 
ଏକପରମ୍ପାଶୁକୁ ଗ୍ୟାସ 
ଏକବର୍୍ତୟ 
ଅବଣୋଷକଭା 
ଏକବରଣ୍ତୀସ୍ସ ଜୁ୍ଵଜିକତା 
ମୋସ ଷସ୍ଲକ୍ଷଣ 
ଆଲ୍ମନ୍ନ ଲଙ୍କ ଗର 
ଆସନ୍ତ୍ର ସରଲ 
ରୈଖିକ ଗର 
ବୃଶ୍ନକାର ଗରି 
ସଂସଉ ଗରି 
ବ୍ୟର୍ତକଲୀସ୍ତ ଗର 


motion, free 

—, gasshopper 
parallel 

—, parallel 
(mechanism) 

—, quick return 

motive power 

motor, air 

—, drill 

—, electric 

motoring test 

mould, chilling 

—, ingot 

—, loam 

— bogie 

— dressing 

— life 

— wash 

— yard 

moulder 

moulding 

—, cold 

— , compression 

—, green sand 

— , machine 

—, precision 

—, box 

— machine 

— pit 

mouthpiece 


movement, angular 


—, axial 
—, mechanical 
moving blade 


moving blade 


ମୁକ୍ଗଭ 
ସରଭ୍ତ୍ରକ୍ୃରି 
ସମ୍ଭାଲ୍ତଗୁଵଲ ଗରି 


ସମ୍ଭାନ୍ତର୍ୂଵଲ ଗର 
ଦ୍ରଢ ସ୍ତତ୍ଯାବର୍‌ନ ଗରି 
ପ୍ଚ୍ଲକ ଶର୍ତ 

ବାମ୍ତୁ ମ୍ମଃର 

ଡ଼ଲ ମର 
ବଦୁଯଉ ମର 
ମ୍ଝରଂ ପରବକ୍ଷଣ 

ଦ୍ର ଜ୍ଶାତଲକ ଗର 
ଇନଗଞଃ୍‌ ଗ୍ରଞ୍ଚ 

ପଃ୍‌ ମୋଲ୍‌ଡ଼ 

ଗ୍ରଞ୍ଚ ବଗି 

ଗ୍ରଞ୍ଚ ସ୍ତସ୍ସାଧନ 

ଗ୍ର ଅଞ 

ଗ୍ରଞ୍ଚ ଧୂଆ 

ଗ୍ର୍ଚ ଶାଲ 
ମୋଲୁଡ଼ର, ସଞ୍ଚକ 
ସଞ୍ଚକନ, ଗୁଞ୍ଚଗରୂଣ 
ଖାଁଭଲ ସଞ୍ଚକନ 
ସମ୍ପୀଡ଼ନ ସଞ୍ଚକଳ 
କଞ୍ଚା ବାଲ୍‌ ସଞ୍ଚକନ 
ମେସିନ୍‌ ସଞ୍ଚକନ 
ଯଥାର୍ଥ ସଞ୍ଚକନ 
ବାକ୍ସ ସଞ୍ଚକଳ 
ସଞ୍ଚକନ ମେସିନ୍‌ 
ଗଞ୍ଜ ସଞ୍ଚକନ 
ମୁଖିକା 

କୋଣୀସ୍ତ ଗର 
ଅ୍ଥୀସ୍ତ ଗର 
ଯାନ୍ତି କ ଗର 
ଗରର୍ଣୀଲ ବୁଡ଼ 
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mudhole nozzle, convergent 
mudhole ପଙ୍କନଦୁଦ , ମଉହୋଲ nominal width ଅଦ୍ଦ୍ଦ୍ରଭ ପ୍ରସ୍ଥ 
muffle furnace ମଙ୍ଗ ଚ୍କ୍ଷି non-caking coal ନଷ୍ପ ପୀ କୋଇଲା 
multiatomic gas ବଢ଼ୁଅଂଣୁ ଗଧ୍ଯସ non-circular gear ଅବ୍ତି,ଲ ଗିଅର 
multibladed air ବହୃବ୍ବେଡ଼ଯୁକ୍ତ noncondensing engine ଅଦବଣ ଇଂକିନ 
screw ବାସ୍ତୁ ସ୍ | non conductor 
multistage centrifugal ବ୍ରଦୂପଷର୍ଧୀ ଅଘକେନ୍ଦ RO a 
compressor ସମ୍ଭୀଡ଼କ Hon conspma ole a cee 
— compression ବ୍ତୁୟଦ ସମ୍ପୀଡ଼ନ electrode ଇରଲ୍‌କ୍ଖୋଡ଼ 
— reciprocating ବହୂ ପଦଦ DON COrL YE I Mn p 
EornBEessor ଗଢ୍ୟାଗାହ୍ମୀ ସଞ୍ୀଉକ non-metallic gearing ଅଧାରୁ N 
multithreaded worm ବହୁଚ ଓଁ non-parallel shaft ଅସଆାରଲ ସାଫ୍‌ 
mushroom follower ଇଛୁନ୍ଧକ ଅନଗାମ୍ଭୀ DOP Dor OnO te pri Ny 
Nesters law ଜେଷିୟୁର କସମ non-return valve ଅସ୍ତଭ୍ୟାବର୍ତା ତ୍ଲ୍‌ଉ 
natural abrasive ତାକୂରକ ଅଖୀ non-working ମାନସ 
— convection ପାକୁରକ ସଂବଦ୍ୁନ Horeca] ri 
ସ୍ତାକ୍ସ ଅଭ୍‌ଲମ୍, ସ୍ତାକୃଜ, ମାନକ 
— draft ସ୍ପାଗ୍ଵବକ ପ୍ରବାଉ ସାଧାରଣ ମାନକ 
¬ 8as wo —, common ସଙ୍ସାଧାରଣ ଅମ୍ବ 
mode | ମାରିଳିକ ପର୍‌ଭର — base pitch ଅଭ୍ଲମ୍ତ ମୂଲ ଅନ୍ତଗ୍ଵଲ 
nautical mile ସାମ୍ଦ କ ମାଇଲ — Circular pitch ଅଭ୍‌ଲମ୍ବ ଚୃଦ୍ତୀୟ ଅନ୍ତର୍‌ଲ 
neckbush ବେକ ବ୍ଧୁଣ ନ : ଘଠ ସାଧାରଣ ସଞ୍ଚୀଡନ 
I ” pression ratio ଣି ସମା 
necking down ଟାବାକରଣ ଅଜପାଉ 
needle, carburettor କାନ୍ଧ ରେଃର ସ୍‌ଚୀ = Camera lhpiteh ଅଭଲମ୍ ବ୍ୟସ୍ତ 
— bearing ସ୍‌ଚୀ ବୟ୍ଡରଂ ଅଳ୍ପଗ୍ଟଲ 
— valve ସଚୀ ଭ୍ଵଲ୍‌ଭ — load ଅଭଲମ୍ ଵର 
negative ରୂଣାସକ — pitch ଅଭ୍ଭିଳମ୍ପ୍‌ ଅଲ୍ତର୍ଵଲ 
— lap ର୍ରଣାସୂକ ଚଢ଼ାଇ — speed ସାଧାରଣ ବେଗ 
— Joop ରୃଣାସୂକ ଲୁପ — temperature ସାଧାରଣମାନକ ଜ୍୍ଧଷ 
net efficiency ନେଝ୍‌ ଦକ୍ଷଢା notch ଖେପ 
— load ଜେଃ୍‌ ଷ୍ଟର notched bend test ଖୋକା ବଙ୍କନଷସ୍ଟକ୍ଷଣ 
neutral plane ନର୍‌ପେଷ୍ଷ ଡଲ nozzle ଜଜଲ, ଭୁଣ୍ଡ 
Newton’s law ନ୍୍ଯଝନଙ୍କ ର୍ଶୀଉନ — , 0mpensating ସ୍ତରପୂରକ ନଜଲ୍‌ 
of cooling ନୟ —, Compound ସଂସୁକ୍ରତ ଭୁଣ୍ଡ 
nitriding ନାଇଞତାଇଡିକରଣ —, Convergent- ଅଭଭସାର୍—ଅପହାର୍ବୀ 
no-load ଶୂନଯଲେଡ୍‌ divergent ରୁଣ୍ଡ (ନଜଲ୍‌) 
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9 nozzle, converging se oscillating lever gear 
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nozzl, converging 


ଅଭ୍ଭ୍ସାସ ଭୁଣ୍ଣ (ନଜଲ) | number, Avogadro’s 


ଆସ୍ତ୍ଗାଡ଼େ। ଅଙ୍ଚ 


—, injector ଇଞ୍ଜେକ୍‌ଃର୍‌(ଅନୁଷ୍ଠେପିନ)| ¬, Brinnel ଭନେଲ୍‌ ସପ i 
ଭୁଣ୍ଡ (ନଜଲ୍‌) —, Brinell hardness ବି ବେଲ୍‌ କଠଜଳଢା ଅଙ୍ଚ 
—, main ମୁଖ୍ୟ ନକଲ୍‌ —, cetane ସିଝେନ ଅଙ୍ଚ 
— angle ନଜଲ୍‌ କୋଣ —, Euler’s ୭ ର 
— control ଜଜଲ୍‌ ନସ୍ୃନ୍ତ୍ରଣ —, Mach ମାକ 
— fission ନାଉସ୍କସତ ବଖଣ୍ଡନ —, octane ଅକ ନ୍‌ 
number, atomic ପରମାଣୁ ଛମ୍ଭାଙ୍କ —, Reynolds SPs 
(8) 
obliquity, angle 0f  ରର୍ଦାକଢା କୋଣ ` open circuit gas ଖେଲ୍‌ ପର୍‌ଷଥ ଗ୍ୟାସ 
observation ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ turbine ଶବାଇନ୍‌ 
011, active mineral ସୂର୍ୟ ଖଣିଜ ତୌଲ plant ସଂସନ୍ତ୍ର 
—, emulsificable ଇମ୍ମଲ୍‌ସିକ୍ପଜ ତେଲ — cycle ଜଵନ୍ଧକ୍ତ ରନ 
—, fatty ଚବଜାଗସ୍ (ଚଚସୁକୁ) | — die ଖାଲ ତାର 
(ଚଲ) ଢୌଲ | — eccentric rod ଜନ୍ମକ୍ତ କ୍ବୁକେନ୍ସକ ଦଣ୍ଡ 

—, fuel ଇନ୍ଧନ ଜେଲ — pair ଜନ୍ମରୁ ମୁଗଲ 
—, lubricating ସ୍ଦେହକ ଭେଲ operation ସଂର୍ବ୍ା 
—, paraffin ପାର୍ଵଫିନ ଢୈଲ — factor ସଂ୍ହ ୟା ଗୁଣକ 
— brake ବ୍ରେକ ତେଲ୍‌ operator, machine ମେସିନ ସଂର୍ଦ ୟକ 
— engine ଇଂକିନ୍‌ ଢେଲ୍‌ opposed piston engine ସସ୍ତ ଖାଁ ପିଣ୍ସୁନ୍‌ ଇଂଲ୍ତନ 
— fuel ଇନ୍ଧନ ତୌଲ optical extensometer ଆଲେଙ୍କୀୟ ଏକ ସ୍ର ` 
— relay control ର୍‌ଲେ ନସ୍ୃନ୍ୃଣ ଭଲ ଝେନସୋସମି୫ର 
oiliness ତେ ଲାକ୍ତତା — indicator ଆଲେ୍କୀସ୍କ ସୂଚକ 
oil-less bearing ଢୋ ଲସ୍ତନ ବ୍ରୟ୍ପର୍‌ଂ optimum efficiency ଇସ୍୍ତମ୍ଭ ଦଷ୍ଭା 
oldham’s coupling ଓଲ୍ଡ଼ଦ୍ରାମ୍‌ ଯୁଗ୍ଧନ orifice ଅରଫିସ, ବବର୍‌ 
one dimensional flow ଏକଛମଭ ପ୍ତବାଦୁ —, bell mouthed ଘଣ୍ଟାମୁଖୀ ବବର 
— direction ball ଏକଦ୍ଦଗକ ପ୍ରଣୋଦ୍ଦ (ଅରଙଫିସ) 

thrust bearing ବଲ୍‌ ରିଅର୍‌ତି Orsat analysis. ଅସାଝ୍‌ ବିଶେଷଣ hb 
opaque ଅସ୍ପକ୍ୁ oscillate ୍ 


open belt drive 


` ଖୋଲ ବେଲ୍‌ ସ୍ତତ୍ଲନା 


oscillating lever gear 


ଝୁଲ୍‌ବା, ଦୋଲିଜ୍ର ହେବା 
ଦୋଲକ ଲ୍ଭ୍ର୍‌ ଗିଅର 
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oscillation, centre of 


oscillation, centre of 

— , forced 

—, free 

Otto cycle 

outer dead centre 

outlet valve 

output 

outside callipers 

— cylinder 
(locomotive) 

— lap 

oval shaped 

— — valve diagram 

oven, coke 


pack-annealing 
furnace 
— carburising 
packing 
—, facial clearance 
type labyrinth 


—, gland 
—, labyrinth 


—, metallic 
-—, radial clearance 
type labyrinth 


pad, bearing 
painting 
pair 

—, closed 


ଦୋଲଳ କେନ୍ଦୁ 
ପ୍ରଣୋଦ୍ତଭ ଦୋଲନ 
ମୁକ୍ତ ଦୋଳନ 
ଅଟୋ ଚନ୍ନ 

ବାଦ୍ୟ ନଶ୍ଧଲ କେନ 
ନଗଁମ ର୍ଵାଲ୍‌ଭ 
ଜ୍ତସ୍ପାଦନ 

ଦାହ କାଲ୍‌ଷାର୍‌ 


} ବାଦ୍ୟ ସରିଲ୍‌ଣ୍ଡର 


ବାଦ ଅଧ୍ଧ ବ୍ଯାପନ 
ଅଣ୍ଡାକାର 

ଆଣ୍ଡାକାର ତ୍ଵଲ୍ଭ୍‌ ଆରେଖ 
କୋକ୍‌ ଓଭନ୍‌ 


ଠେ 


parallelogram of vectors 


—, electric 


overall efficiency 


overhaul 


overhead charges 


— welding 


overheated 
overhung crank 


overlap, angle of 


overload 
oxyacetylene 

blowpipe 
— flame 


oxyhydrogen flame 


P 


ସଙ୍କଲନ ଆଜୀଲଳ 
ଫନୈତ୍ମ (ଚ୍୍ୀ) 


{ pair, force closed 


—, higher 


ସଙ୍କୁଲନ କା୍ଗନବ୍ଯାପନ | ¬, kinematic 


ସଙ୍ଗୁଲନ 
ପାଣ୍ଡ ଅବକାଶମୁକ୍ତ 
ଲେବରିନ୍ତ ସଙ୍ୁଲନ 
(ଷ୍ୟାଲଂ) 
ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସଙ୍ଗୁଲନ (ଘ୍ୟାକଂ) 
ଲେବରନ୍ୁ ପ୍ୟାକଂ 
(ସଙ୍କୁଲନ) 
ଧାରୁ ପ୍ୟାକଂ (ସଢୁଲନ) 
ନ ଜ୍ଯ ଅବ୍ତକାଶମୁକ୍ତ 
ଲେବରନ୍ତୁ ସ୍ୟାକ୍ଂ 
(ସକୁଲନଳ) 
ବିସ୍ଟର୍‌ଂ ସ୍ୟାଡ଼ 
ରଙ୍ଗ କରବା, ଥେଣ୍ଣା ° 
ମୁଗଲ 
ସଂବୃ୍ ଯୁଗଲ 


| —, lower 

—, open 

— , reaction 

pairing 

pantograph 

paraffin oil 

parallel flow 
condenser 

— — heat inter 
changer 

— force 

— motion 
(mechanism) 

parallelogram of 
vectors 


ବୈଦ୍ଧରକ ଓଭନ୍‌ 
ସସା୍ୀନ ଦକ୍ଷତା 
ଓଭରହଲ, ସୁର୍‌ମର୍‌ମର 
ଉର୍‌ ବ୍ୟ 
ଉ୍ଵଵ୍ଧ (ଣିରୋବ୍‌, 

ଣ୍‌ ଲଞଜଂ) 
ଅଧ୍ୟୃକପ୍ତ 
ଗ୍ତଲମ୍ତୀ ବାଙ୍କ 
ଅଧୁବ୍ୟା ଘନ କୋଣ 
ଅଧ୍ଵଷ୍ବର, ଓଭରଲୋଡ଼୍‌ 
ଅକ୍ସି ଅସିଝିଲ୍ନ୍‌ 
ସଂଙ୍କନାଲୀ 
ଅକୁସି ଅସିଝିଲ୍‌ନ୍‌ ଶିଖା 
ଅକୁ ସି ହାଇଡ଼ୋଜେନ ଣି 


ବଲସଂବୁଭ ମୁଗଲ 

ଜ୍ଇଉର ସୁଗଲ 

ଶୁକଗଭକ ମୁଗଲ 

ନମ୍ବର ମୂୁଗଲ 

ନ୍ଧ ଯୁଗଳ 

ପ୍ରରର୍ଦ ୟା ସୁଗଲ 

ମୁଗଲନ 

ଆାଣ୍ଡୋଗ୍ରାଂ 

ପାର୍‌ଫିନ ଢେଲ 

ସମ୍ମାଲ୍ତର ପ୍ରବାସ୍ତ୍ର 

ଢରବଣିନ୍ଧ 

ସମ୍ମାଲ୍ତୁର ପ୍ତବାସ୍ତ୍ର 

ଡାପଷ ବ୍ରନ୍ମ୍ଭର୍ୟ ନ୍ଧ 

ସମ୍ମାଲ୍ତର୍‌ ବଲ 

ସମ୍ମାଲ୍ତର ଗର 

(ଉଷସନ୍ତ) 

ଭେକ୍ଟର୍‌ ସାମଲ୍ରରକ 
ଷ୍ଷେନ୍ଧ 
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particle 
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material 
path, absolute 
Curved 
of approach 
+ Contact 
recess 
pattern 
4 metal 
oy plastic 
pawl 
Ppearlite 
pent 
cliarcont 
pedestal bearing: 
pened indicator 
mechanism 
pendulation 


pendula, compound 


oonical 


« equivalent simple 


mathematical 
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ଗୁଅକ କର୍‌ ରଖା 
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(ର a) { | 
ସଭା ପଥ 
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penetration, depth of 
percussion, centre of 
perfect gas 

— restitution 
perforated pipe 
performance, actual 
cocfficient of 

— , coefficient of 


physical properties 


ଅନ୍ମବସେଶନ ଗସ୍ବରତ 
ଅୟାକତ କେ 
ଅଦ୍ଦ୍ଶ ଗ୍ୟାସ 
ସମ୍ପ ର ସ୍ତଡ୍ୟାବସ୍ଥାନ 


ରୁଦ୍ର ଭ ପାଇଷପ 


ସ୍ତଳୃଉ ନିଷ୍ପାଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 
ନିଷ୍ପାଦନ ମୁଣାଙ୍କ 


€ 
, ideal coefficient of ଆଦଶ ଛଖଷ୍ପାଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 


—, relative coeffi- 
cient of 


--, relative coeffi- 
cient of 


-, theoretical 
coefficient of 
period, beat 
“°=, combustion 

- of approach 
er — recess 
periodic couple 
perishable 
perminent fastening 
Petroft’s law 
pPetrolenm 
—, erude 
phase (system) 
— {ttansition) 
— diagram 
ର 


— displacement 
Photograp Pa 
phrsical properties 


ଆଗପେର୍ଷ କ ନଖଷ୍ମାଦନ 
ଗୁଣାଙ୍କ 


ଆମେ କ ନ୍ଷ୍ପାଦନ 
ଗୁଣାଙ୍କ 


ଡାଉଲ କ ନଧ୍ପାଦନ ଗୁଣା 
ବିଷ୍ଥଦ୍ଦ କାଲ 
ଦଦ୍ରଳ କାଲ 
ଜ୍ଷଗମ୍ମନ କାଲ 
ଅଘଗମନ କାଲ 
। ମ୍ଗଲ 

ଇଂ, ଜାଶକ୍ଷୀଲ 
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pillar 
er lll ies 


pillar ସ୍ତମ୍ଭ piston, balinev 
pin ପିନ —-, box shaped 
—, Cotter ଝର ପିଜ୍‌ --, built op 
—, crank ଵାଲା ପିନ୍‌ —~ hollow 
—, cross head ଦଛସବେଡ଼୍‌ ପିନ୍‌ -- displacement 
—, dowel ଉା ନ ଷି 3 — offorr 
—, expansion ପ୍ରସାର ପିନ୍‌ = Ling 
—, fulcrum ସଂଲ୍ଡମ୍‌ (ଆଲମ “ rod 
ପପ a = Speed 

—, gudgeon ଗଜନ୍‌ ପିଜ — stroke 
— gearing ପିନ୍‌ ଗିସ୍ୃର୍‌ଂ pitch 
pinion ଫିନଅନ —-, angular 
—, central drive କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଚ୍ଵଲଜା —, base 

ପିଳଅନ୍‌ —, circular 


pipe, antipriming 
—, blast 

—, blow 

—, delivery 


—, discharge 

— drain 

—, dry 

—, exhaust 

—, high pressure 


—, leak off 
—, low pressure 


steam 

—, perforated 
—, ramming 
— foundry 

— thread 

— wrench 
piston 


ଜଲସୃଥକଢା ସ୍ତ ମାଇମ୍‌ 

ଦାଉ୍ୟା (ବାସୁ ) ପାଇପ୍‌ 

ଫଳା ନଲୀ 

ପ୍ରଦାନ (ଚଡେଲ୍ଭର) 
ପାଇପ 

ନସ୍ମରଣ ଯାଇପ୍‌ 

ନସ୍କାସନ ପାଇପ୍‌ 
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pivot friction 


ଯାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଚ ଲସ୍ୃର୍‌ଂ 


poiut, drill 


pivot friction ପିଉ୍‌ଝ୍‌ ଘଞ୍ଚିଣ 

pivoted ଧ୍ରାଗସ, ପିଭଝ୍‌ 
ହୋଇସିବା 

plain bearing ସାଧା ବିୟର୍‌ 

~— carbon steel ସାଧା କାର୍ବନ ଇମ୍ମାଉ 


planck’s constant 
— quantum law 


ପ୍ରାଙ୍କଙ୍କ ଧ ବାଙ୍କ 
ଥ୍ରାଙ୍କଙ୍କ କ୍ଲାଣ୍ଟାମ୍‌ ନସ୍ଟମ 


plane ଉଲ, ସମଭତଲ 
—, axial ଅ୍ଥୀୟ୍ତ ସମ୍ଭଢଲ 
—, central କେନ୍ଦୀସ୍ତ ସମ୍ଭଭଲ 
—, datum ଦଶ୍ଚି ସତ୍ପଲ 
—, neutral ନଲରଗେଷ୍ଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଭଲ 
—, reference ଲିରେ ଶ ୍ମମତଲ 
planer ପ୍ରେନର, ସମଢଲନ୍ଧ 
planimeter ଷ୍ଷେନ୍ଧଫଲ ମ୍ମାପକ, 
ଥନ୍ଦମିଃର୍‌ 
planing ସମଢଲ କରିବା, ପେନ 
ଉଲନ 
— machine ଷ୍ରେଳିଂ ମେସିନ, 
ସମ୍ଭତନଲନ୍ଦ 
planished steel ଘାଉଢଲଉ ଇଖ୍ପାଉ 
sheet ଚଦର 
plant ସଂସନ୍ତ୍, ପଣ୍ଡା 
—, binary vapour ଦ୍ବିବାଷ୍ମୀୟ ୫ରବାଇନ୍‌ 
turbine ସଂସନ୍ତ 
—, deaerating ଅପବାୟ୍ବନ ସଂମନ୍ତ୍ବ 
—, dual current ଦ୍ରେଉ ଧାଶ୍ଵ 
welding ଣି ଲ୍‌ଡଂ ସଂସନ୍ତ୍ର 
—, feed heating ପ୍ରଭରଣ ଜାନ ସଂସନ୍ତ୍ର 


—, high head water ଉଜୁଚଶଣୀଷ ଜଲଶଭ୍ଡ ସଂମନ୍ତ୍ର 
power 

—, hydroelectric 

—, open circuit gas 


turbine 


ଜଲନ୍ଧରଦଧୁଉ ସଂଯନ୍ତ 
କନ୍ତ୍‌କ୍ତ ପର୍‌ପଥ ଗ୍ୟାସ 
୫ରବାଇନ୍‌ ସଂସନ୍ତ 


plastic pattern 


plate, angle 
— back 

—, back end 
—, baffle 
—, base 

—, bearing 
—, bed 

—, clutch 
—, cover 
—, dowel 
—, end 

—, face 

—, front end 
—, gusset 

— clutch 


. pliability 


piug gauge 

plummer block 
plunger 

— pump 

pneumatic 

— chipping hammer 


— conveyor 


— grinder 
— ramming 
point, boiling 
—, conical 
—, critical 
—, datum 
—, drill 


ଥାକ କୁ ପାଃନି 
(ସ୍ରଭରୁଷ) 
କୋଣ ଷ୍ରେଃ 
ପନ୍ଥ ଯଃ 
ଅଣ୍ପପ୍ରାଲ୍ତ ଫେ ୭ 
ବ୍ୟାଗ୍ଵେଧ ଥ୍ରେଃ 
ଉଲ ଷ୍ରେଃ 
ଧାରକ ରେଃ 
ଶସ୍ୟା ପରେ ୫ 
କୁଚ୍‌ ପେ ୫ 
ଆବରଣ ଥଲେ ୫ 
ଡାଣଲ୍‌ ପ୍ଲେ ୫ 
ପ୍ରାନ୍ତ ଥଲେ ୫ 
ସଂଲକ ପେ ୫ 
ଅଗ୍ରସ୍ଥାନ୍ତ ପ୍ଲେ ୫ 
ଗସେଃ୍‌ ପ୍ଲେ 
ର 
ଆନମ୍ଯା 
ପୁର ଗେଜ୍‌ 
ପୂ ମର ଭିଣ୍ଡ 
ଷୃଞ୍ତର 
ପୂ ଞର ପମ୍ପ 
ବାୟୃଝ୍ୀ୍, ବାସଗୃଲିଉ 
ଵାସ୍ତୁଗ୍ଵଲଉ ଚେଲ 
ହାଭୁଡ଼ 
ଵାସ୍ଟୁଗ୍ବଲଭ କନରସ୍ଟର 
(ବାହକ) 
ବାସ୍ତୁଗ୍ଵଲଭ ଅଷଘଷନ୍ଧ 
ବାସ୍ତୁଗ୍ଟଲଉ ଲୁଃଣା 
ଷୁ,ଅନାଙ୍କ 
ଶିଙ୍କ।କାର ବନ୍ଦ 
ଛାନ୍ତ୍ରକ ବହୁ 
ଦନ୍ତ ବିନୁ 
ଉଲ ମୂନ 
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point, flash 
point, flash 
—, freezing 
—, fusion (melting) 
—, ignition 
—, inversion 
—, pitch 
— contact 


— of*connection 
pointer 


polar diagram 


polishing 
polytropic 

compression 
— efficiency 
— process 
pond, cooling 
pop valve 


porcelain tube 


porous 

— carbide 

port, exhaust 

portable belt 
elevator 

position, central 


—, equilibrium 

—, extreme 

positive 

— clutch 

— displacement 
compressor 
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ପ୍ରନ୍ମଲନାଙ୍କ 
ମାଙ୍କ 
ଗଲନାହ୍କା 

ପତନ |ଲନାଙ୍କ 
ରରୁ ନମଣାଙ୍କ 


ପିଚ. (ଅଲୁର୍‌ଳ) ବହୁ 


ବିଦ୍‌ ସଂମ୍ମଣ 
ସଂଯୋଜନ ବନ 
ସୂଚକ 

~~ 

ଧ,ଝୀସ୍ଵ ଆରେଖ, 


ମେରୁଚକନ୍ତୀୟ ଆରେଖ 


ପାଲିଶୁ କରବା 


ପଲ୍‌ଃପିକ (ଅସୁ ର- 


ଡାପଜାସସ୍ଟ] ସମ୍ପୀଡ଼ନ 


ପଲ୍‌୫ଫି କ ଦକ୍ଷତତ 
ପଲଞର୍ଫ କ ପ୍ରମ 
ଶ୍ରୀଢନ ଜଲାଣସ୍ତ 
ପପ ତଲ୍ଭ 
ଖଷୋର୍ସଲେନ୍‌ ନଲୀ 


(ରନାମାଝ ନଲୀ) 


ସରନ୍ଧ, 


ସରନ୍ଧ, କାଝାଇଡ଼୍‌ 


ରେଚନ ଦ୍ଵାର 
ସୁବଦ୍ର୍ଟୀୟ ବେଲ୍‌ ୫ 
୍୍‌ୁଥାପକ 
କେହ୍ଦୀୟ ହଁ ର 


ଧନାସ୍ଥକ, ନିର୍ଣ୍ଧବ ଉ 

ଅଲ୍ତମୋଙ କୁଚ 

ନ୍ଦର୍ଣ୍ଧ ଉ ବିସ୍ଥାପନ 
ସମ୍ପୀଡକ 


postulate 

—, Joule’s 
potential, electric 
— heat 

— energy 

pound calorie 


.| — foot 


— mass 
powdered flux 
power 

—, absorptive 
—, available 
—evaporative 
—, governor 
—, mechanical 


—, motive 

— ,reflective 

— equation 

— factor 

— hammer 

— house, electric 


i — loss 

j — test 

| — weight ratio 
| precision 


— casting 

— gear 

— moulding 
precombustion 
— chamber 
preheater, air 
preheating 
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preheating 
ସ୍ଥୀକାର୍ଷା 
ଜଲଙ୍କ ସ୍ମୀକାର୍ଯ୍ୟ 
ବିଦ୍ଧଉ ବିଭବ 
ଢାଅ ଝଉତବ 
ଉ୍‌ଜ ବଉବ 
ପାଉଣ୍ଡ କାଲେ 
ଅଜ୍ଣ୍ଡ-ଙ୍ଃ 
ପାଉଣ୍ଡ- ବସ୍ତୁଦ୍ଧ 
ଚତ ଗଲକ 
ଶୃଠ୍ତି, ମଢା 
ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷମଢା 
ପ୍ରାପ୍ୟ ଶ୍ତ 

ବାଷ୍ପାସ୍ନକ ଷମ୍ଭଭା 

ଗଭଉର୍ଷ୍ତର ଶକ୍ତ 

ଯାତ କ (ଟମେକାନକାଲ) 
ଗଲ 

ସ୍ତଚ୍ଟଲକ ଶି 

ପ୍ରଭଙଫଳନ ଷ୍ଷମତ୍ତା 

ଶର୍ତ ସମ୍ମୀକରଣ 

ଶଣ୍ତ ଗଣକ 

ଶଲ୍ତଗ୍ବଲିଉ ହାଭୁଡ଼ 

ବୈଦୁତକ ଗାଓର 

ହାଉସ, ବଜଲି ଘର 

ଶଲତହ୍ରାନ 

ଶ୍ଲ ଷଟ୍ଗକ୍ଷଣ 

ଶ୍ର-ଓକଜ ଅନାଉ 

ପର୍ଶୁକଭା 

ପରଶୁଳ୍ଧ ମାପ ଚଲାଇ 

ପରଶୁକ ମାପ ଗିଅର 

ପର୍ଣୁକମାପ ସଂଚକନ 

ପୁ ଦ୍ମନ 

ପୁଝବଦଦ୍ରନ କକ୍ଷ 

ବାସ୍ତୁ ୁଝବଂଜାପକ 

ମୁଙ୍ବଭାପଜ 
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preignition 


ସାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଚ ନୟବର୍‌ଂ 


Primary couple 


preignition 
pPreignitor 
preoxidation 
press, air 

—, autoclave 
vulcanising 


— , bakelite 


—, filter 

—, forging 

—, hydraulic 
pressure 

—, abrasion 

—, absolute 

—, atmosphereic 
—, back 

—, bearing 

-—, blast 

—, brake mean 


effective 


—, collapsing 
—, Constant 


—, Critical 
—, delivery 
—, dynamical 
— , fluid 
—, gauge 
—, hydraulic 
— , hydrostatic 
—, indicated mean 
effective 


ମୁତ ଅଜ୍ବାଲକ 
ମୁଝ୍ରକ୍କାଲକ 

ପୁଝଂଜାରଣ 

ବାସ୍ପ ଗକ ଗ୍ୃପକ ପ୍ରେସ 


[ 
i 
I 


i 


ଅଵେବୁତ୍ତ ଭଲକାନକ 
(ଚରୃପକ) ପ୍ରେସ 

ବେକେଲ୍ଲଇଃ୍‌ (ଚୃପକ) 

ପ୍ରେସ 

ଗ୍ୃନସ୍ଯହକ 

ଫୋଜନ ପ୍ରେସ 

ଙୁବଟ୍ଟଲଉ ସ୍ତେସ 

ଗ୍ଟୃପ 

ଅଷଘଷଣ ଗୃପ 

ନରଗଣେଷ୍ଷ ଚ୍ୃଷ 

ବା୍ତୁମଣ୍ଡଲୀସ୍ତ ଗ୍ୃଷ 

ଗଣ୍ଡ ଚ୍ଟୃପ 

ବସ୍ବଣ୍ଂ ଗୃପ 

ବାଉ ଗୃପ 


ବ୍ରେକ ମାଧ୍ଯକ୍ରାର୍ଫାକାସ 
ଗୃପ 

ପୁର୍ଷ୍ତିପଉତନ ଗ୍ୃଷ 

ଅପରବ୍ଜିମୀସ୍ତ (ସଁ ର) 
ଗତ 

ଛାନ୍ତ୍ରକ ଗୃପ 

ପ୍ରଦାନ ଗ୍ୃଷ 

ଗରିଜ ଗୃପ 

ଦବ ଗୃ 

ଗେଜ୍‌ ଗୃପ 

ଡ୍ସୀସ୍ ଗୃଷ 

ଦ୍ରବସ୍ତେ ରକ ଗୃପ 


ସୂରଭ ମାଧ କାର୍ଯ୍କାସ୍ରୀ 
ଗୃପ 


pressure, law of partial ଆଂଶିକ ଚୃଷ ନୟ୍ୃମ 


; —, limiting 
compresssion 


— , low 
— , mean effective 


—, safe compression 
_— , Saturation 
— , saturation vapour 


—, suction 

— angle, axial 
(of a worm) 

— charging 

— compounding 

— energy 

— gas producer 

— gauge 

— —, Bourdon’s 

— jet burner 

— pump 

— ratio, critical 

— regulator, 
balanced 

— stage 

— turbine, back 


— velocity compoun- 


ding 
—~ volume diagram 
Prevost’s theory of 
exchange 


primary 

— balancing 
— component 
— couple 


ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଗୃପ ସୀମ୍ଭା 
ନମ୍ପ ଗପ, ଲଘୁ ଚ୍ଟୃଷ 
ମାଧ୍ୟ କାର୍ଦାକାର୍ବ ଗ୍ୃଷ 
ନଗ୍ଵପଦ୍ଦ ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଚ୍ୃଷ 
ସନ୍ତୁ ରଷ 

ସନ୍ତ, ସଁ ବାଷ୍ପଗ୍ଟଷ 
ଣୋଷଣ ଗଟ୍‌ 


ଅକ୍ଷୀୟ୍ତ ଗ୍ଵପ କୋଣ 

ଗୃପ ଆଚବେଶନ 
ଗ୍ୃପାସ୍ପକ ବାଦନ 

ଗୃପ ଉ୍ଜ 

ଗ୍ୃମୁକ୍ ଗ୍ୟାସ ଜ୍‌ସ୍ପାଦକ 
ଗୃଷ ଗେଜ୍‌ 

ଦୁଦୋଙ୍କ ଗୃପ ଟେକ୍‌ 
ଚୃଷ ଜେଝ୍‌ ଜ୍ଲାଲକ 

ଚ୍ଟୃପ ଗମ 

ଛାନ୍ତ୍ରକ ଚଗ୍ଵୃପ ଅନୁପାଉ 


ସମ୍ତଲ୍ଲଭ ଗପ ନନ୍କାହ୍ଳକ 
ଗୃପ ପଦ 
ପଣ୍ତଗ୍ବପ ୫ଟ୍ାଇନ 


ଗୁପ-ବେଗ ବନୁପାଦନ 
ଗ୍ଵୃପ-ଆସ୍ତୃଭନ ଆରେ୍‌ଖ 


ପ୍ତେଷ୍ଵେଙ୍କ ବନମ୍ୟ 
ସିକ୍ାନ୍ତ 

ପ୍ରାଥମିକ, ମୁଖ୍ଯ 

(ମୁଖ) ସ୍ରାଥନିକ ସନ୍ତଲନ 

ପ୍ରାଥମ୍ଭିକ ଘଃକର 

ପ୍ରାଥମିକ ବଲଯୁଗ୍ଧ 
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mortar 
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pum, dry air 


Prime mover 
Principal axis 
— frequency 
— mode 
— moment of 
inertia 
principle, Carnot 
—, hit and miss 
— of equ partition 
of energy 
prismatic solid 
process, acid 
—, Bessemer 
—, cementation 
—, crucible 
—, cyclic 
—, polytropic 
—, reversible 
adiabatic 
—, reversible 
isothermal 
producer gas 


products of 
combustion 

profile 

—, blade 

—, cycloidal 


project, hydroelectric 


projectile 
projection, annular 
— , isometric 

— welding 


ମୁଲର୍ଟଲକ 

ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ 

ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ର୍ତି 

ମୁଖ୍ଯ ପରୁକ୍ତରି 
ମୁଖ୍ୟ କଡ଼କୁ ଆଘୂ୍ 


କାନୌ ଉଥ୍ୟ 

ଘାଉ-ଅଷଘାଉ ନରମ 

ଜ୍ବଜି ସମ୍ଭବଗ୍ବଜନ 
ସ୍ମ 

ଫଁ ଜମ୍ମକାଖସ୍ଟ ଘନପିଣ୍ଡ 

ଅମ୍ପ ପ୍ରଦମ 

ବେସିମ୍ଭର ପ୍ରମ 

ସିମ୍େଣ୍ଟୀ କର୍‌ଣ ସ୍ରନ୍ଧମ 

ନସିବୁ ସ୍ତନ 

ଚଦ୍ଧୀୟ ପ୍ରମ 

ପଲ୍‌ ପିକ ପ୍ରଦମ 

ପ୍ରରଦମ୍ଭୟ 

ରୁକଭାପଷ ପ୍ରମ 

ସ୍ରଭନ୍ଧମ୍ମୟ 

ସମଢାପ ପ୍ରନମ୍ଭ 

ପ୍ଡ୍‌ଏସର ଗ୍ୟାସ, 
ଜ୍ଉସ୍ପାଦକ ଗ୍ୟାସ 


ଦହନ ଉତ୍ପାଦ 
ପରଚ୍ଛେଦ୍ଦକା ୍ରସାଇଲୁ୍‌ 
ବ୍ରେଡ଼୍‌ ପରଚ୍ଛେଦ୍ଦକା 
ସାଇକ୍ସସ୍ବଡ଼ୀସ୍ତ 
ପରଚ୍ରେଦଦକା 
ଜଲ ବଦଧଏଭ୍ ଯୋଜନା! 
ପ୍ରକ୍ଷେଷ୍ୟ, ଷ୍ଷେଷଣାସ୍୍ର ।¡ 
ବଲ ସ୍ଟାକାର ଅଭଭ୍ଷେଷଣ | 
ସମ୍ଭର୍ନ କୋଣୀସ୍ଟ ପ୍ରକ୍ଷେ 
ଅଭିଷ୍ଷେଷଣ ଣ୍‌ ଲୁଡିଂ 


pronybrake 
propagation, flame 
propellant (n) 


¡| = (adj.) 


propeller 

— fan 

properties, 
mechanical 


—, physical 


proportional limit 

propulsion 

9 jet 

propulsive duct 

— effort 

psychrometer 

pull broaching 

pulley 

pulsometer pump 

pulverised fuel 

pump 

—, air 

—, axial flow 

—, borehole 

—, bucket air 

—, Carnot heat 

—, centrifugal 

—, constant 

delivery 

—, double suction 

centrifugal 


| —, drain 


—, dry air 


ସ୍ତନ ଚ୍ରେକ୍‌ 

ଶିଖା ସଞ୍ଚରଣ 

ନୋସ୍ୀ 

ନୋଦକ, ନୋସୀ 
ନୋଦଦକ 

ନୋଦକ ପଙ୍ଗା 
ଅଭଯାନ୍ତ କ (ସାନ କ 
ବା ମେକାନ୍ଧକାଲ) 

ଗୁଣଧର୍ମ 
ଭୌରକ (ନେସରଗିକ) 
ଗୁଣଧର୍ମ 

ସମ୍ଭାଲୁପାଉ ସୀମ୍ଭା 
ସ୍ରଣୋଦନ, ଜନୋଦ୍ଦନ 
କେଝ୍‌ ଜନୋଦ୍ରନ 
ନୋଦନ ବାହ୍ଦ୍ରକା ନାଲୀ 
ନୋଦନ ଆସ୍ଟାସ 
ସାଇଚନ୍ଧାନି୫ର 

କର୍ଷି ଚ୍ରୋଚନ 

ସୁଲ୍‌ 

ୟନ୍ଦନଧର୍ମୀ ପମ 
ଚିତ ଇନ୍ଧନ 

ପଞମ୍ 

ବାସୁ ପମ 

ଅକ୍ଷୀସ୍ତ ପ୍ରବାହର ଅମ୍ଧ 
ବେଧନ୍ତୁଦଧ ପମ୍ପ 

ବକେଃ୍‌ ବାସ୍ଭୁ ଅମ 
କାନୌୋଙ୍କ ଭାପ ପଞ୍ଚ 
ଅଘକେନ୍ତର ପମ୍ଖ 
ଥି ର ପ୍ରଦାନ ଞ୍ଚ 


ବଦ୍ଵିଶଣୋଷକ 
ଅଘକେନ୍ଦରୀ ପମ 

ଅଷବାହ୍ର ଅପ 

ଶୁଷ୍ଠ ବାସ୍ତୁ ପମ୍ପ 
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pump, dual air 
pump, dual air 


“—, exhaust 

—, extraction 

—, feed 

—, fuel 

— , gear 

—, heat 

—, independent 
feed 

—, injection 

—, latent heat 

—, low litt 

—, plunger 

—, pressure 

—, pulsometer 


—, reciprocating 
—, rotary 


quadric cycle chain 


quadruple expansion 


engine 


qualitative governing ସୁଣଠାସ୍ଥକ ଅଧ୍ୟନ୍ନସ୍ପନ୍ଧଣ । 
quality line, constant ସ୍ଥିର (ସମ) ଶୁଷ୍ଟକ୍ରା 


quality of steam 
quantitative 
governing 
quantity 
—, fundamental 
—, missing 
quantum theory 
quench 


ସାନ କ ଇ୍ ନସ୍ୃଣଂ 


quenching tower 


ଦ୍ରେଉ ବାସ୍ତୁ ଷମଚି 1 pump, steam jet 
ରେରକ ପମ୍ପ —, water jet 
ନଦ୍ତ୍ରାମକ ପମ୍ଚି —, water suction 
ପ୍ର୍ତରଣ ପମ୍ଚ —, weir’s feed 
ଇନ୍ଧନ ପମ —, wet air 
ଗିଅର୍‌ ଅ୍ଧ pumping horsepower 
ଢାପ ଅମ punch, centre 
ସ୍ଥାଧୀନ ପ୍ରଭରଣ —, dot 

ପମ punching 
ଅନ୍ତର୍ନିକ୍ଷେପଣ ପମ୍ପ pure rolling 
ପ୍ରଚ୍ଥନ୍ତ୍ର ଭାଷ ପମ୍ପ push broaching 
ଲ୍‌ଘ୍‌ ଭ୍‌ଜୁଥାପନ ଅମ୍ପ — button operated 
ପ ଞର୍‌ ପି pyrometer 
ଗୃପ ପଞ୍ ନ radiation 
ପଲ୍ସୋମିଖର (ଷନନ | ˆ? 1୧୯୦୮ ding 

ଧର୍ମୀ) ମି —, thermoelectric 
ପ୍ରଭ୍ୟାଗାତମୀ ପର 
ଘରର୍ଷ୍ତିକ ଅମି pyroscope 
Q 

ଚରୁଵ୍ତି ଚେନ୍‌ annealing 


a ଇଂଜିଜ୍‌ ! hardening 
| 


: quen hing 
ରେଖା 
ବାମ୍ର ଶୁଷ୍ଠଭା == effect 
ତ୍ାନ୍ଦୀାସ୍ପକ —,, machine 
ଅଧୁନ୍ନସୃନ୍ତ୍ରଣ — medium 

ମାନା, ପର୍ମାଣ, ଗଣି — station 
ମ୍ତଲ ଗୁଣି — st Tess 

Y — tank 

ଲୃପ୍ତ ମ୍ଭାନ୍ଧା tan 
କଣ୍ଡମ୍‌ ଉଥଯ — temperature 
ମ୍ମଳ୍ଣୀଉଲନ Wer 


ବାମ ଚକ୍‌ ପରମ 

ପାଣି କେଃ୍‌ ମ୍ପ 

କଲ ଶୋଷକ ପମ 

ଣ୍‌ ରଙ୍କ ପ୍ରଭରଣ ପମ 

ଆଦ୍ର ବାସ୍‌ ପମ 

ପମ୍ପନ ଅଣ୍ଡଣ୭ 

କେନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚ 

ଉଝ୍‌ ପଞ୍ଚ 

ଛୁଦୂଢା, ପଞ୍ଚ କର୍‌ବା 

ଶୁଳ ରଵେଲ୍ନ (ଗଲୋଃଣି) 

ଗୃପ ବ୍ରୋଚଜ 

ଗୃପ ବୋଢାମ ଗ୍ୃଲିଉ 

ପାଇଗେମିଝର୍‌ 

ବିଜ୍ୀରଣ ପାଇଗର୍‌ମି୫ର 

ଅଭଭଲେଖୀ ପାଇଟ୍ବ- 
ମିଃର 

ତାପ ବଦୁଯତ ପାଇଗେ- 
ମିଃର 

ପାଇରୋସ୍ତ୍ୋପ 


ମଜ୍ସଶୀଡଲନ ଆଙ୍ଗଲନ 
ମଳ୍ଣୀଭଲନ କଠସୀ 
କରଣ 
ମଳ୍ସଶୀଉଲ ନ 
ମଜ୍ମଣଶୀଢଲନ ସାନ 
ମଳ୍ସଣୀଉଲନ ପ୍ରଷ୍ନବର 
ମଳ୍ସର୍ଣୀତତଲ ନ ସନ୍ତ୍ଵ 
ମକ୍ସର୍ଣାଉଲନ ମ୍ରାଧମ 
ମନ୍ସ୍ଶୀଉଲନ କେନ୍ତ 
ମକ୍ସଣୀଉଲନ ପ୍ରରବ୍ରଲ 
ମକ୍ସର୍ଶୀତ୍ତଲନ ଝାଇ 
ମଳ୍ସର୍ଣାଉଲଜ ଉନ୍ତପ 
ମ୍ଭକ୍ସର୍ଣାଉଲନ ମ୍ଭିନାର 
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race, ball reaction chamber 
R 

race, ball ବଲ୍‌ରେସ୍‌ | range, critical ନାନ୍ତକ ପର୍‌ସର 
rack, basic ମୂଲ ଗ୍ଵକ Rankine cycle ଗୁଜ୍ଞ ନ ଚନ 
—, generating ଜନକ ଗ୍ଵକ୍‌ rapping ଠୋକର ମାରା 
— and gear drive ରାକ୍‌ ଓ ଗିଅର ସ୍ରଚ୍ଟଲନା | ratchet brace ଗ୍ବଚେଝ୍‌ ଚେସ 
radial clearance ନ୍ଧୀଜ୍ୟ ଅବକାଶ — wheel ର୍ଵାଚେ୫୍‌ ଚକ 
— clearance type ର୍ନ କ୍ୟ ଅବକାଶ ଯୁକ୍ତ | ୧d evaporation ନକର ବାଷ୍ପାସ୍ନ 

Jabyrinth packing ଲେବିରନୁ ଷ୍ଯାକଂ rate of combustion ଦହଜ ହାର 

(ସକ୍କୁଲନ) | rating ମୂଲ୍ଯାୟ୍ଵଜ 

— drilling machine  ଜ୍ଯ ଡ଼ ଲ୍‌ଂ ମେସିଜ | —, basic load ମୂଲସ୍ତର ମ୍ଭଲ୍ଯାସ୍ନ 


— flow turbine 
— valve gear 
— rib 

radiant energy 
— heat 
radiation 

—, fall 

— pyrometer 
radiator 
—, full 
radius, bend 

—, crank 

—, equivalent mean 
—, fillet 

—, logarithmic mean 


— rod 

ram 

rammer 

ramming 

—, pneumatic 

— pipe 

Rams bottom ring 


ର୍ନ ଜ୍ଯ ପ୍ରବାହ ୫ ରବାଇନ 


ର୍ନ ଜୟ ଗ୍ଵଲ୍‌ଉ୍‌ ଯନ୍ତ୍ରାବଳୀ 
ର୍ନ ଜ୍ଯ ଷଞ୍ଜଗବ 

ବକରଣ ଉଜ 

ବକିରଣ ଢ୍ାଷ 

ବିକିରଣ 

ଗୁର୍ଷ୍ତ ବକରଣ 

ବିତରଣ ପାଇଠର୍‌ନି୫ର 
ରେଡ଼ିଏ୫ର୍‌ 

ପୁ ରେଡ଼ିଏ୫ର 
ମୋଡ଼ ର୍ଵ ଜ୍ୟା 

ବାଙ୍କ ବି ଜ୍ୟା 

ଭୁଲଂମ୍ଭାନ ମାଧ ବ୍ୟାତ୍ସା୍ଧ 
ଫିଲେଃ ବ୍ୟାସାବ୍ 


ଲଗାରଥ ୍ଥୀୟ୍ତ 
` ମାଧ ର୍ଵଜ୍ୟା 
ର୍ନ କ୍ଯା ଦଣ୍ଡ 
ରାମ କୁଝିବା 
ଥା , ଇୁଃଣା 


କୁଃଣା, ନ୍ଗାଡ଼ନ 
ଵାସୁଗ୍ଵଲଭ୍ତ ନୀ ୨ନ 
ନପୀଡ଼ଜ ପାଇପ 
ଗମ୍ଭସବଃମ୍ଭ ବଲସ୍ତ 


ratio, compression 

—, contact 

—, efficiency 

—, elastic 

—, expansion 

—, force 

—, frequency 

—, fuel air 

—, gear 

—, height 

—. highest useful 
compression 

—, mass 

—, normal compre- 

ssion 

—, power weight 

reaction 

—, kinetic 

—-, partial (turbine) 


— blade 
— blading 
— chamber 


ସମ୍ପୀଡ଼ଜ ଅଲପାଉ 
ସମ୍ପର୍କ ଅନାଉ 
ଦଷ୍ତ୍ତା ଅନ ଟାଉ 
ପ୍ରତ୍ୟାସ୍ଥଭା ଅଜ ପାଉ 
ପ୍ରସାର ଅଳୁପାଉ 
ବଲ ଅନୁଗାଉତ 
ଆବୁର୍ବଵ ଅଜୁପାଉ 
ଇଛ୍ଧନ-ବାସ୍ତୁ ଅନୁଷାଉ 
'ଗିଅର ଅନୃପାଉ 
ଉ୍ତଇଢା ଅନୂଷାଉ 
' ସସୋଇ ଭ୍‌ପସୋଗୀ 
ସମ୍ମପୀଡ଼ଜ ଅନ୍ଲୁପାଉ 
ଦ୍ରବ୍ଯତ୍ଭାନ ଅନ୍ନୟାଉତ 
ସାଧାରଣ ସମ୍ପୀଡ଼ନ 
ଅନୁପା 
ଶି ଗ୍ତର ଅନୁପଷାଉ 
ପ୍ରରର୍ଦ ସବା 
ଗରକ ସ୍ତର ୟା 
ଆଂଶିକ ପ୍ରରର୍ବ ୟା 
(3ରବାଇଜ ) 
ପ୍ରର୍ଵ ୟ୍ା ବରଡ଼୍‌ 
୍ତଭର୍ଦ ୟା ଚବୁଡ଼୍‌ ନକାୟ୍ 
ପ୍ରରର୍ତ ସ୍ଟା କକ୍ଷ 
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reaction pair resin bonded grinding wheel 


reaction pair ପ୍ରରର୍ଵ ସତା ଯୁଗଲ refrigerant ପ୍ରର୍ଣୀଜକ 
— turbine ପରଉର୍ଵ ସବା ୫ରବାଇନ୍‌ । ୮erigerating effect ପ୍ତ୍ଣାକନ ଗର୍ବ 
— —, axial flow ଅକ୍ଷୀସ୍ତ ପ୍ରବାଦ୍ର ପ୍ରରର୍ଵ ୟା refrigeration ପ୍ରଣୀଉନ 
ଶରବାଇନ୍‌ ¦ refrigerator ପ୍ରର୍ଶୀରନ୍ଧ 
reagenc, etching ନକ୍ଷାରକ ଅଭ୍‌କର୍ମକ —, électrolux ଇଲେକ୍ଚୋଲକ୍ସ 
real expansion ପ୍ରକୂଢ଼ ପ୍ସାର ସ୍ରର୍ଣୀରନ୍ଧ 
reamer ପର୍‌ଚେଧକ, ରମର୍‌ —, vapour absorption ବାଷ୍ପ ଅବଣୋଷଣ ସ୍ତଣଣୀରନ୍ଧ 
reaming ପରବେଧନ —, vapour compre- 
receiver ଅଭ୍ଭଗ୍ରାସ୍ତର ssion ବାଷ୍ପ ସ୍ପୀଡ଼ନ ପ୍ରଣଣୀରନ୍ 
— ୯ଠmpound engine ଅଭତଗ୍ରାସ୍ସ ବନୁଷଦ ଇଞ୍ଚ ନା regenerative ସୁନସୋଜ୍କ 
receiving angle ଅଭ୍ଭଗ୍ରହୃଣ କୋଣ — cycle ସୁନସୋଜ୍ଜ ଚନ 
receptacle ଗ୍ରଦରଣପାନ୍ଦ — feed-heating ସୁନୈ |ଇୀଁ ପ୍ରଭରଣ 
receptivity ଅଭଗ୍ରାହ୍ରଭା ଜାପଜ 
recess, arc of ଅପଗମ୍ମନ ଗୃଷ — steam accumulator ସ୍ନସୋକା ବାମ 
reciprocating 7 ଖଖାତିକ 
୯ଠompressor ପ୍ରଭ୍ୟାଗାମ୍ମୀ ସ୍ୀଡ଼କ regenerator ସୁନସୋଜକ 
— engine ପ୍ରଭ୍ୟାଗାମ୍ମୀ ଇଂଜିନ୍‌ Regnault’s law ରେନୋ୍ଂ ନସୃମ୍ଭ 
— pump ପ୍ରଭ୍ୟାଗାତ୍ତୀ ପମ regulation, deflector ବିକ୍ଷେଷକ ନ୍ଧସୃମ୍ମଳ 
recurding extensoo ଅଛ୍ଦୁଲେଖୀ ଲ୍‌ମ୍ଟନମ୍ଥାପକୁ | regulator (feed water) ନିୟାମକ 
meter (ଏକ୍ସଝେନ୍ସୋନିଃର) | —, balanced pressure ସନ୍ତୁଲିଉ ଗୃପ ନୟ୍ବାମକ 
— pyrometer ଅଭିଲଲେଖୀ ଉ୍‌ଇୋନ୍ସ୍ପ | reheat cycle ସୁନସ୍ତାୟ ଚନ 
ମାପକ (ପାଇରୋହି୫ର) | — factor ସୁନସ୍ଥାପ ଗୁଣକ 
rectifier ଦଷ୍ଟ୍ରକାର୍ଟ, ଶୋଧ reheater ସୁଳସ୍ତାପକ 
red-hardness ଲ୍ଲାଲ୍‌ କଠିନତା reheating ସୁନମ୍ରଥାଷନ 
red-shortness ଲାଲ୍‌ ଭଙ୍ଗ, ରଢା —, interstage ଅଲ୍ନଗ୍ଵପଦ ସୁନସ୍ତାୟନ 
reducing die ନୁ “ନକାର୍ଵ ଡାଇ relative coefficient ଅଗେଷ୍ଥିକ ଛଷ୍ତାଦନ 
— gear (mechanism) ନଜ୍ଯନକାରକ ଉ୍‌ପସନ୍ତ୍ଵ of performance ଗୁଣା 
— valve ନୁନକାର୍‌ ଭ୍ଵଲ୍‌ଭ — density ଆଗେଶ୍ଥିକ ଘନ 
reference plane ନନ୍ଦ ଣ ସମ୍ଭତ୍ତଲ — efficiency ଆପେକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷଢା 
reflection ପ୍ରଭଙଫଲନ — humidity ଆଗେଷ୍ମିକ ଆଦ୍ଦ ଢା 
reflective power ଗ୍ରଭଫଲନ କ୍ଷମ୍ଭଭା repose, angne of ` ବିଶ୍ରାମ କୋଣ 
reflector ପ୍ରଭ ଙଫଲକ reservoir କୁଣ୍ଡଢ ଜମ୍ନାଣସ୍ତ 
refractory ଉ୍ଇଢାପଗରେେଧୀ, ) resin bonded ଗ୍ଵଲବନ୍ଧା ଣାଣ 
ଦୁଗଁଲସୀସ୍ସ୍ରଥ grinding wheel! (ଅସୀ) ଚକ 
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resistance 


resistance 

—, air 

—, coefficient of 
-~-, control 

—, impact 

— welding 
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ସ୍ରତଭଗ୍ରେଧ 

ବାସ୍ତୁ ସ୍ତରଗେଧ 
ପ୍ରରଭଚ୍ଧ ଗୂଣାଙ୍କ 
ଜସ୍ୃନ୍ତ୍ତକ ପ୍ରଭଗ୍ରେଧ 
ପ୍ରରଘାଉ ପ୍ରରର୍େଧ 
ସ୍ରରଗ୍ଵେଧ ଣ୍ଟ ଲଡ୍ଂ 


resolution of velocities ବଗ ଛିସ୍ଟୋଳନ 


restitution 

—, coefficient of 

—, imperfect 

— , perfect 

reverse bend test 

reversed joule cycle 

reversible adiabatic 
compression 

— — expansion 


— — process 

— cycle 

— engine (thermo- 
dynamically) 


ପ୍ରଢ୍ୟାନୟ୍ମନ 
ପ୍ରଢ୍ୟାନସ୍ନ ଗୁଣୀଙ୍କ 
ଅଷ୍ପର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାନୟ୍ଠନ 
ଷଣ୍ତ ପ୍ରଭ୍ୟାନସ୍ଟନ 
ବିପର୍ରୀଭ ବନ୍ରଣ ପରୀକ୍ଷଣ 
ପ୍ରଭନ୍ଧମିଭ ଜୁଲ୍‌ ଚନ 
ପ୍ରଭବମୟ ରୁଦ୍ଭଜାପ 
ସମ୍ମୀଡ଼ନ 
ପ୍ରଭି୍ତମ୍ଗୟ ରୁକତାପ 
ପ୍ରୟରଣ୍ 
ପ୍ରରନ୍ତମ୍ୟ ରୁକଉାପ ପ୍ରମ 
ସ୍ତରନ୍ମ୍୍ୟ ଚନ 


ସ୍ତଭନ୍ଧମୟ ଇଂକିନ୍‌ 


— isothermal compre- ପ୍ରଭିନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ର୍ଭାପ 


ssion 
— — expansion 


— — process 
reversing gear 
— Jever 


— Jink 


reverted train 


ସମ୍ପୀଉନନ 

ପ୍ରରନ୍ତମ୍୍ୟ ସମଭାପ 
ପ୍ରସରଣ 
ପ୍ରରନମ୍ଭୟ ସମ୍ମଭ୍ାପ ପ୍ରନମଭ 
ପ୍ରରନ୍ଧମମକ ମନ୍ତ୍ରାବଲୀ 
ପ୍ରରନ୍ଦମକ ଲ୍ଭ୍‌ର 
ପ୍ରଭନ୍ଧମକ ଲ୍‌ଙ୍କ୍‌ 
(ମୋଜକ) 

ପ୍ରରବଢ ଉ ଗିଅର ମାଲା 


revolution per minute ସ୍ଥଭି ନିଲଝ୍‌ ପର୍‌ବ୍ରମଣ 


Reynolds number 


(ସମିପ) 
ରେଜୋଲ୍‌ଡ଼ ଅଙ୍କ 


rheology 

rib, circumferential 
—, internal 

—, radial 
Richards indicator 
right handed fan 
— — helix 

rigid 

rim 

ring, angle iron 
—, baffle 

—, banjo 

-—, blade 

—, cam 

—, carrier 

— , caulking 

—, Compression 
—, distance 

—, foundation 

—, junk 


—, piston 

—, Rams bottom 
— gauge 

riser 

rivet 

—, bifurcated 
— cutting blowpipe 
rivetted joint 
rivetting, chain 
rocker 

— arm 

rocketry 


79 
rocketry 
ରଓଲକି 
ପର୍‌ଧୀୟତ ଗଞ୍ଚଗ୍‌ 
ଭିଡର ପଞ୍ଜଗ୍ 
ର୍ନ ଜ୍ଯ ପଞ୍ଜରା 
ରଗୃ୍ଡସ୍‌ ସୂଚକ 
ଦଷ୍ଥିଣବର୍ରୀ ପଙ୍ଖା 
ଦଷ୍ଥିଣବ୍ତୀ କୁଣ୍ଡ 
ଦୂ 
ରିମ୍‌ 
କୋଣ ଲୁହାରଂ (ବଲସ୍ତ) 
ବ୍ୟାଗ୍ଵଧ (ବଲସୟ୍ତ) ରଂ 
ବାଞ୍ଜୋ ର୍‌ଂ 
ବ୍ରେଡ଼ ବଲସ୍ଟ 
କ୍ଯାମ୍‌ ବଲସ୍ 
ବାହକ ବଲସ୍ଟ 
କଲିଂ ରତ 
ସମ୍ପୀଡ଼ନ ବଲସ୍ବ 
ଦ୍ୁରଢା ବଲସ୍ତ 
ଭର୍ତି ବଲସ୍ଟ 
ଜଳ୍କ୍‌ ରଂ, ନଗ୍ଵେଧନ 
ଲା 
ପିଣ୍କଜ ରଂ (ବଲସ୍ଟ୍‌ 
ର୍ଵମ୍ଲୁସବଃମ୍ଭ ବଲସ୍ତ 
ବ୍ରଲସ୍ତ ଗେଜ 
ଜ୍ଦ୍ବାସୀ (ଗ୍ଇଜର) 
ରଭେଝ୍‌ 
ଦ୍ଧିଶାଖା ରଭେଝ୍‌ 
ରଭେଃ୍‌ କା ଙଙ୍କନଲୀ 
ରତେ ?ିଉ ସୋଉ 
ସମ୍ମ୍‌ଝୀ ର୍‌ଭେଃନ 
ସନ୍ଦୋଲକ 
ସହୋଲକ ବାହୁ 
ରକେଂଃ ବିଦ୍ୟା 
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rod connecting 


rod, connecting 
—, deflector 
—, eccentric 


roll 
roller bearing, barrel 


— conveyor 
rolling 


—, cold 

—, pure 

—, rotary 

— circle 

— mill 

— —, cold 

— — products 
— speed 

— temperature 
root bend test 
— circle 
rope, crane 
—, elevator 


Saddle 


safe compression 
pressure 


safety factor 
salinometer 


salt, alum 
— bath furnace 


sample 
sand, facing 
—,> green 


ସାଲ୍ତି କ ଇ୍ ସୃ 


ସଁ ସୋଜକ ଦଣ୍ଡ 
ବିକ୍ଷେପକ ଦଣ୍ଡ 
ଜ୍‌ତୂକେନ୍ଦକ ଦଣ୍ଡ 
ଗର୍ଲ 

ବ୍ୟାରେଲ ଗ୍ଵେଲର 

ବିୟ୍ଡର୍‌ଂ 

ଗ୍ବେଲ୍‌ର ବାହକ 
ରେେଲ୍‌ନ 

ଣ୍ରୀଉ ଗ୍ଵଲନ 

ଶୁକ ଗରେଲ୍‌ନ (ଲେଃଖି) 
ଘର୍ତ୍ତିକ ଗ୍ବେଲନ 
ଲୋଃଣୀ ବୃଦ୍ଧ 
ଗୋଲନ ମିଲ୍‌ 

ଶାୀଉ ର୍େଲ୍‌ନ ମିଲ 

ରୋଲନ ନିଲ ଜସ୍ାଦଦ 
ଗ୍ଲୋଲ୍‌୍ନ ବେଗ 
ର୍ୋେଲନ ଜଵଶ୍ବ 

ମୂଲ ବନ ଷସ୍ଵକ୍ଷଣ 
ମୂଲ ବ୍ଧ 

ଛ୍ଦେନ ରକମ୍‌ 


କିନ 
ନର୍ଵାପଦ ସମ୍ପୀଡ଼ନ 
ଗୃପ 
ନଗ୍ଵନ୍ତ୍ର ଗୁଣକ 
ଲ୍‌ବଣ ସ୍ଥାପକ 
ସାଲ୍‌ନୋମିଃର 
ଫିଝ୍‌କରୀ ଲବଣ 
ଲବଣ କୁଣ୍ଡ ଝଂଳୈସ 
(ଭଵଃ) 
ଜମୁନା 
ସେସିଂ ବ୍ରାଲ୍‌ 
କଞ୍ଚା (ଓଦା) ବାଲ୍‌ 


—, galvanised 

—, hempen 

rotary compressor 

— pump 

— rolling 

— — mill 

rotating arc 

— element 

rotation 

—, angle of 

—, centre of 

rotational degree Of 
freedom 

— kinetic energy 

— speed 

rotor 

round chisel 

running cost 


; rupture strength 
ଜ୍ଵରୁଆପନଜ ରକ୍‌ | 


— test (creep) 


sand core 
saturated steam 
saturation curve 
— line 

— pressure 

— temperature 

— vapour pressure 
saw 

—, band 

—, circular 


—, hack 


saw, hack 


ଦସ୍ଥୀଦାର ରକୁ 
ନଣପଃ ରସି 
ଘୂଷ୍ପିକ ସମ୍ପୀଡ଼କ 
ଘୂଷ୍ପିକ ଅମ 
ଘ୍ରଷ୍ିକ ଗ୍ରେଲଳ 
ସଷ୍ମିକ ଗ୍ଵେଲନ ମିଲ 
¥ ¢ 
ସୂ୍ଣ୍ଣୀ ଆକ 
ପ୍ରର୍ଷ୍ଣୀ ଅଵସ୍ଟବ 
ଘରର୍ତ୍ତିଳ 
ଘୂର୍ଷ୍ଣନ କୋଣ 
ଘ୍ରର୍୍ତନ କେନ 
Lar ul 
ଘ୍ରଷ୍ରାସ୍କ ସ୍କାଧୀନଢା A 
କୋଝ 
¢ 
ଘ ପିନ ଗରିଜ ଜଜ 
ଘୂତ୍ତିନ ବେଗ 
ଘୂଷ୍ପିକ 
ଗୋଲ ଛେଣୀ 
ସଞ୍ଚାଲନ ବ୍ୟଯସ 
ଭ୍‌ଞ୍ଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ଉଞ୍ଚନ ପସକ୍ଷଣ୍ବ 


ବାଲି କୋର 
ସଲ୍ତପ୍ତ ବାମ 
ସଲ୍ନ,ସ୍ତ ବନ୍ଧ 
ସନ୍ତ,ସ୍ଥଁ ବନ 
ସଲ୍ତପ୍ତ ଗୃପ 
ସନ୍ତତି ଭୂ୍ବ୍‌ପ 
ସନ୍ତପ୍ତ ବାଷ୍ପ ଗ୍ଵୃପ 
କରଲ୍ଚ 

ପି କର୍‌ଉ 
ଗୋଲ କରଉ 
ହାକ୍‌ ସଂ 
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‘saw hand 


saw, Sn ee NN nn a 
sawing, band 
—, friction 
nN absolute 
screw, actuating 
—, adjusting 
—, ait vent 
—, cross slide 
—, differential 
— drive 
aE pitch gauge 
— thread, coarse 
— thread gauge 
seam, Adamson’s 
flanged 
-—, brazed 
—, circumferential 
seat. conical 
—, flat 
second moment of 
area 
section. aerofoil 
—, aligned 
— , channel 
—, Cross 
—, equal angle 
sectioning, aligned 
seep centring chuck 
semin closed cycle 
— diesel engine 
separator, cyclone 
shaft, armature 
—, cam 
—, counter 
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single stage single acting air ee ee PP 


ହ୍ବାଉ କରଉଡ 
ଗଁ କରଭ ଚରେଇ 
ଘଷ୍ଣ ରରେଇ 
ପରମ ମାପଞଡମ 
ସଂଗ୍ଟଲନ ସ୍ପ 
ସମ୍ମସୋଜକ 
ବାସ୍ଡୃ ନଗିମ ସମ 
ଅନତପ୍ତସଥ ସଣିକ ସ୍ର 
ଅଲ୍ତର୍ଵଲ (ବୟବଧାହୀ ସ୍ପ) 
ଝ୍ଟ ସ୍ତଗ୍ବଲନା 
୍ ପିଚ୍‌ ଗେଜ୍‌ 
ମୋଃ ଚ୍ଡ଼ୀ 
ଚଡ ଗେଜ 
ଢ଼ା ସନଙ୍କ ଫ୍ରାଞ୍ବାଲ 

ସିମ୍‌ (ସଛ୍ତଷନ୍ଧ) 
ପିଡତଲଝ୍‌ଲା ସ୍ତ 
ଗରୁଧୀସ୍ତ ସଦ୍ତ ରେଖା 
ଶଙ୍କ | କାର ଗଠିକା 
ସମ୍ମତଲ ପୀଟିକା 
ଦ୍ଧିଘାଉ ଷ୍ଷେନ୍ଧ 

ଆଘର୍ଧ୍ର 

ବାସ୍ତୁ ଷନ୍ଧକ ପରିଚ୍ଛେଦ 
ସଂରେଖିଭ ପର୍‌ଢଚ୍ଛେଦ 
ଗ୍ୃନେଲ୍‌ ପରିଚ୍ଛେଦ 
ଅନ୍‌ ସ୍ତସ୍ଥ ପର୍‌ଢ୍ରେଦ 
ସମ୍ମବାହୁ କୋଣ ପର୍‌ଚ୍ଛେଦ 
ସଂରେଖିଉ ପରଚ୍ରେଦ । 
ସ୍ବକେନଦ୍ୀ ରକ୍‌ 
ଅଣ ସଂଦଭ ରନ 
ଅଵି ଜେଲ ଇଂକିନ 
ରନ୍ଧବାଉ ପୃଥକ କାରକ 
ଆମେଚର ସାଫ୍‌ ୫ 
କାମ ସାଫ 
କାଉଣ୍ଟର ସାଫ 


shaft, crank 

—, drive 

—, hollow 

—, non-parallel 
— cofpling flanged 
shaping, gear 
shear modulus 
sheave, eccentric 
shed, boiler 
sheet, black plain 
—, G.I. 


—, heat balance 
—, hot rolled black 


— , planished steel 
shell, boiler 


—, condenser 


shield, expansion 
— , face 


hee arc 

shrinkage, casting 

— fit 

shrouded jet 

side hend test 

— firing, alteranate 

silicate bonded 
grinding wheel 

similarity, dynamic 

simple engine 

single crank drive 
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ନାଙ୍କ ସାଫ୍‌ ୫ 

ଗ୍ୃଲକ ସାଫ୍‌ଃ 

ସମ୍ପ ସାଫ 

ଅସମାଲ୍ତର ସାଙ୍‌ଃ 

ଫ୍ଲାଞ୍ତଞବାଲ ସାଫ୍‌ ୫ ଯୁଗ୍ଧନ 

ଗିଅର ସଂରୁଷଣ 

ଅଷରୁଷଣ ମୁଣାଙ୍କ 

ଜଚନେନ୍ରକ ଚର୍ଦ କା 

ବୟ୍ଟଲ୍‌ର ଶାଲ 

କଲା ସାଦା ଗ୍ୃଦର 

କି. ଆଇ. ଗୃଦର 

(ଦସ୍ତାଦାର ଲୁହା ଗ୍ୃଦର) 

ଉାପ ଭୁଲଲ ଲେଖା 

ଗର୍‌ମ୍ଭ ଗ୍ଲେଲକର୍ଵ କଲା 
ଗ୍ଵଦ୍ଦର 

ଘାଉଉଲିଉ ଇଷ୍ମାଉ ଗ୍ଵଦର 

ବସ୍ତଲ୍‌ର କୋଣ 


ଦଵବଣିନ୍ଧ କୋଣ 

ପ୍ରସାର ପରିରକ୍ଷିକ 

ମଚ ପରିର୍‌କ୍ଷକ 

ଲ୍‌ଘୂ୍‌ ଆକ 

ରଲାଇ ସଂଲୁଚନ 

ସଙ୍କୁଚନ ସିଂ୫ 

ଅରିଚ୍ରାଦ୍ଦଭ କେଝ୍‌ 

ଗାଣ୍ଡ ବଙ୍କନ ଷସ୍ତକ୍ଷଣ 

ପାଣ ।ନୁଛମିକ ଜ୍ଲାଲନ 

ସିଲ୍‌କେଝ୍‌ ବନ୍ଧା ଶାଣ 
(ଅଷଘଖୀ) ରକ 

ଗରରକ ସମ୍ଭରୁଷଡା 

ସରଲ ଇଂଜିନ୍‌ 

ଏକକ ହ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଗ୍ଟଲନା 


— stage reciprocating ଏକପଦ ସ୍ତଭ୍ୟାବରର୍ୀ 


piston compressor 
— stage single acting 
air compressor 


ପିଷ୍ଟଜ ସମ୍ଚୀଡ଼କ 
ଏକପଦ ଏକର୍ବ ସୃ ବାସୁ 
ସମ୍ପୀଡ଼କ 
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୪2 


siphon condenser 


siphon condenser 
slag , adherent 
Sledge hammer double ବିଫନ୍ଦ ସ୍ପେଜ ହାଭୁଞତ 


ସ୍ଥାଇଫନ ଦ୍ରବଣିନ୍ଦ 


face 
sleeve, bronze କଂସ୍ସା ସଠି ଭ୍‌ 
—, cone ଶିଙ୍ଗ ସି Nh 
—, flexible ଜମତ୍ସୟ ସୁଭ୍‌ 
—, graduated ଅଂଣରାର୍କକ ଡ ହି ଉ୍‌ 
slide, cross ଅନୁପ୍ତସ୍ଥ ସର୍ପକ 


ଡୋଭଟଗେଲ ସର୍ଥକ 
4 
ଵସ୍‌ (ଛନ୍ଦା) ସକ 


—, dovetail 
slider crank chain, 


crossed ଦାଙ୍କି ଚେନ୍‌ 
sliding anvil ସର୍ଫୀ ଆଧଉ୍‌ଣ 
(micro meter) 
slip stream ସର୍ପୀ ଧାର୍‌ 
slope, angle of ପ୍ରବଣତା କୋଣ 


slow speed engine 
smoke tube boiler 
Soft abrasive 
soldering flux ଟଝ୍‌ଲେଇ ଗଲକ 
solid injection ଘନ ଅଜ୍ଧଃକ୍ଷେଷଣ 
solution, approximate ସରଧ କଃ ସମ୍ମାଧାନ 


ମନ୍ଦ ବେଗ ଇଂଜିନ୍‌ 

ଧମନାଲକା ବୟ୍ଲ୍‌ର 
€ 

ନରମ୍ଭ ଅଷଘଷ୍ପକ 


—, exact ସଯଥଆାସଯଥ ସ୍ରମ୍ମାଧାଲ 
—, graphical ଆଲେଖୀସ୍ଟ ସମ୍ଭାଧାନ 
Space, bounce ପ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନ 

— , clearance ଅବକାଶ ସ୍ଥାନ 
specific heat ବିଶିଷ୍ଟ ତାସ 

-——- —, molal ହୋସ ବଣିଷ୍କ ଜାପ 
— humidity ବରି୍କ ଆଠ ଢା 
speed, angular କୋର୍ଣୀାସ୍ତ ବେଗ 
—, average ହାଗଵହାର ବେଗ 
—, belt ବେଲୁ୫ ବେଗ 
—, blade ବେଲ୍ଡ ବେଗ 
—, critical ଦାନ୍ତ୍ରକ ବେଗ 


ଆସଞ୍ଚ ନଶ୍ବୀଲ ଧାରଭୁମମନ 


rin rir i 


ଯାନ କ ଇଞ୍ ନସୃର୍‌ଂ 
steam 


speed, cutting 

—, fluctuation of 
— , normal 

—, piston 

—, rolling 

—, rotational 
spindle, extension 


! —, flanged 


—, hollow 

spiral, equiangular 

spot, flat 
(carburettor) 

spray injection 

spring 

— , armature release 

—, compensating 

— , Compression 

—, disc 

— callipers 

Sprocket, chain 

square butt weld 

stable arc 

stage efficiency 

stagnation 
(temperature) 

starting, cold 

statement, clausius 

stationary engine 

steady flow 

steam, bled 

—, indicated 

—, saturated 

— jet burner 

— — draught 


jet draught 


କର୍ତିନ ବେଗ 

ବେଗ ଦାସପଭୃର୍କ 
ସାଧାରଣ ବେଗ 

ପିଷ୍କନ ବେଗ 

ରୋଲନ ବେଗ 

ଘୃତ ବେଗ 

ଛସ୍ଥାର ଚରକାଦଣ୍ଡ 
ଟ୍ରାଞ୍ଜ ଲଗା ଚରକା ଦଣ୍ଡ 
ସମ୍ପ ଚରକାଦଣ୍ଡ 
ସମ୍ଭକୌଣି କ ସଫିଲ 


ଅପରୃର୍‌ଣ ଅବସ୍ଥା 
ଖେ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେଷଣ 
ନତ 

ଆମ୍ମେଚର୍‌ ମୋଚନ ରୁ ° 
ପ୍ରଭକାସ୍ଵ ମୁଁ ° 
ସମ୍ୀଡ଼ନ ° 

ଡିସ୍ସ ଝୁ ° 

ନୁ ° କାଲିପର 
ଚେନ୍‌ ଷ୍ୁକେଝ୍‌ 
ବର୍ଗ ୫କ୍‌ କର୍‌ ଯୋଡ଼ 
ଥର ଅଜି 

ପଦ୍ଦ ଦକ୍ଷତା 


ଗରଭରୋଧ, ଗରୁ ରଢା 
ଶାଉଲ ପ୍ରାରମ୍ଭୂନ 
କୁଜିୟ୍ଟସ୍‌ କଥନ 

ସ୍ଥାବର ଇଂଜିନ୍‌ 
ଅଗରବର୍ତୀ ପ୍ରବାଦ 
ନଃସୃଭ ବାଧ 

ସୂଚଭ ବାଧ 

ସନ୍ତ,ସ୍ତ ବାମ 

ବାମ ଜେଃ ଜ୍ଵାଲକ 
ବାମ ଜେଃ୍‌ ସ୍ରବାଭ 
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Steam jet pump 


Steam jet pump 
— packed gland 
steel, acid 

— ,ait hardening 


—, alloy 

—, austenitic 
—, basic 

—, carbon 

——, — tool 

— , case hardening 
—, Cast 

— , cast magnet 
—, chrome 

—, constructional 
—, hard 

—, hardened 

—, high carbon 
—, high silicon 

electrical 

—, high speed 
‘—, high strength 
—, high tensile 
—, hot die 

—, magnet 

—, plain carbon 
—, tool 


Mechanical Engineering 


ବାମ କେଝ୍‌ ଷ୍‌ 
ବ୍ରାମି ସଂକୁଲଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ 
ଅମ୍ମୁ ଇଖଉ 

ବାସୁ କଠୋରଣୀସ୍ 


ଇଷ୍ପାଉ 


ଆଲସ୍ତ ଇ୍ମାଉ 
ଅଷ୍ଟେନାଇଝ୍‌ ଇଷ୍ମାଉ 
କ୍ଷାର ଇମ୍ମଭ 

କାଙ୍ଗନ ଇତ୍ମାଉ 

କାର୍ବନ ହରଅଆର ଇଞ୍ଧାଉ 


ପୃଷ୍ଠ କଠୋରଣୀସ୍ ଇମ୍ଥାଉ 


ରଳେଇ ଇଞ୍ଥାଉ 

ଉଲେଇ ଚୁମ୍ବକ ଇଷ୍ମାଡ 

ତୋମ ଇଷ୍ମଉ 

ଲ୍ଲର୍ମାଣ ଇମ୍ଥାଉ 

କଠିନ ଇ୍ମାଉ 

କଠିମୀକୃଭ ଇଷ୍ଥଭ 

ଉଇ କାଙ୍କନ ଇମ୍ମାଉ 

ଜ୍‌ଚ ସିଲ୍‌କନଯୁକ୍ତ 
ବୈଦୁଯଭକ ଇଷ୍ମଞ୍ତ 

ସ୍,ଡ ବେଗ ଇଞ୍ପାଉ 

ଉଇ ସାମ୍ମର୍ଥୟ ଇମ୍ଥାଉ 

ଉ୍ଵଇ ଉନନନ ଇ୍ଥାଉ 

ଗରମ୍ଭ ଡାଇ ଇତ୍ମାଉ 

ଚମ୍ପକ ଇଷ୍ଥାଉ 

ସାଧା କାଙ୍କନ ଇସ୍ମାଉ 

ହୁଭଆର ଇଞ୍ମାଉ 


¥ ee [ଏ 
stiction, coefficient of ସତେ ଭିକ ଘଷିଣ ଗୁଣାଙ୍କ 


Still engine 
Stirling cycle 
stoker, mechanical 
stop valve 

strain, casting 
strap, butt 

—, eccentric 


ର୍ଣ ଲ୍‌ ଇଂକିନ୍‌ 
ଷ୍କରାଲ୍‌ଂ ଚନ 

ସା୍କ୍ଵ କ ଷ୍ଟ୍ରୋକର 
ଷ୍ଟ ଗ୍ଵଲ୍‌ଉ 
ରଲାଇ ବିକ୍ଧର 
୫କ୍ର ସୋଡ ପି 
ଜଚେହ୍ରକ ଷଞ 


stream-line flow 

strength, beam 

—, bearing 

—, breaking 

—, compressive 

—, impact 

—, mixture 

—-, rupture 

stress, bending 

—, centrifugal 

—, cooling 

—, fatigue 

—, fibre 

—, maximum fibre 

—, quenching 

stroke, back 

—, compression 

—, cutting 

—, downward 

—, exhaust 

—, explosion 

= 10 

— , piston 

—, return 

structure, 
crystalline 


suction gas producer 


— pressure 


superficial ex pansion 


surface, bearing 
— conical 

—' cooling 

—, equipotential 
— , hot 


83 
surface, hot 
ଧାରାରୈ ଝିକ ପ୍ତବାହ 
କ୍ତ ସ୍ରାମଭର୍ଥ୍ୟ 
ବସ୍ଟର୍‌ଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ଉ୍‌ଞ୍ଚନ ସାମ୍ଭର୍ଥୟ 
ସମ୍ଷୀଡ଼ନ ସାମତ୍ମର୍ଥ୍ୟ 
ସ୍ରରଘାଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ମିଶ୍ରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ଉଞ୍ଜନନ ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ବଙ୍କନ ପ୍ରବଲ 
ଅଘକେନ୍ତୀ ଗ୍ରରବଲ 
ଣୌୀଉନ ପ୍ରଭବଲ 
ଶ୍ରାନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚ୍ତବଲ 
ନ୍ତ ସ୍ତଭବଲ 
ଗୁରୁଉମଭ ଉନ୍ଭ ପଭବଲ 
ମକ୍ସର୍ଣୀଉନ ପ୍ରଭବଲ 
ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ତୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
ସଞ୍ପୀଡ଼ନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
କରିନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
ନମ୍ଗାମ୍ଭୀ ଷ୍ଟୋକ 
ରେଚନ ଷ୍ଟକ 
ବିଷ୍ଫୋରଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
ଅଲ୍ତଗାମ୍ମୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
ପିଷ୍ମନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ 
ପ୍ରଭ୍ୟାବର୍ତୀ ଷ୍ଟକ 


ସ୍ଥ ଝିକଜାଖସ୍ତ ସଂରଚନା 
ଶୋଷଣ ଗ୍ୟାସ- ଜଵସ୍କାଦକ 
ଶୋଷଣ ଗୃପ 

ଷେନ୍ଧୀସ୍ ସ୍ରମ୍ାର 

ଧାରଣ ପୃଷ୍ଠ 

ଶଙ୍କ।|କାର ପୃଷ୍ଠ 

ଗାଉନ ପ୍ପୃଷ୍ତ 

ସମ୍ମବଭ୍ଉବ ସ୍ପଷ୍ଠ 


.ଢପ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ 
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surface, pitch 
surface, pitch 
— broaching 
surging (of a m/c) 
suspension, centre of 
swirl 
—, induced 
system, absolute 


—, accumulator 
—, aligned 


—, C.G.S. 


tank, anti-pulsating 
—, main supply 


— boiler 

tee bend test 

teeth, cast 

—, Conjugate 

—, Cycloidal 

—, gear 

temperature, absolute 


—, annealing 
— , blast 

—, casting 
—, flue 

—, forging 
—, ignition 
—, inversion 


ସାର୍ଚ୍କ ଇଞ୍ଜ ୍ସ୍ତର୍‌ଂ 


ିଚ୍‌ (ଅଲୁରାଲ ସୃଷ୍ଠ) 

ପୃଷ୍ଠ ବ୍ରୋରନ 

ସ୍ରୋତ୍ସ କ୍ଷଣ 

ଜଲମ୍ବନ କେନ୍ଦ୍ର 

ଭଉିଶ, ବିଘର୍ପ୍ତନ 

ପବର୍ତିଢ ବସୂର୍ତ୍ତିନ 

ପରମ୍ଭ (ନର ଖେ) 
ପଇର 

ସଞ୍ଚାସ୍ପକ ପଣାଲୀ 

ସଂରେଖିଭ ଷଣ୍ତ 

ସ, କ. ଏସ୍‌. (ବା ସେଣ୍ 

ମିଃ ର-ଗ୍ରାମ୍‌ସେକେଣ୍ଡ) 


a) 


ଷୁ୍ଦନରୋଧୀ ଖର୍ଚ୍ଚ 

ମୁଖୟ ପଦ୍ଦାସ୍ପ (ସସୋଗାଣ) 
ଖଙଚ 

ଖଇ ବସ୍ଟଲ୍‌ର୍‌ 

ଝି ବଙ୍କନ ଗସଟ୍ଧକ୍ଷଣ 

ଉଲେଇ ଦାନ୍ତ 

ସଯୁଗ୍ଧୀ ଦନ୍ତ 

ସାଇକସୟ୍ବଡୀୟ୍ତ ଦନ୍ତ 

ଗିଅର ଦନ୍ତ 

ପରମ୍ଭ (ନରଗେଷ) 
ନ୍ଧ 

ଆଅଜ୍ୀଲନ ଦ୍ଧ 

ବାଉ୍ୟା ଜୁନ୍ଧ 

ରଲେଇ ଜଵତ୍ଧ 

ଫୁ, ଉ୍ଷୁଷ 

ଫଙ୍ୋଇଉଁନ ଉନ୍ବଷ 

ସ୍ତଜ୍ଵାଲନ ଉୁର୍ବ୍‌ସ 

ରୁୟଜ୍ଧ ନମ୍ମଣ ଭ୍‌ନ୍ତାଅ 


system, closed ashpit 
—, double rotor 


—, equivalent 
dynamical 

—, F.P.S. 

—, hydrostatic 

—, injection 

—, lubrication 

—, metric 

— M.K.S. 

—, mol 

— of units, absolute 


temperature, normal 
—, quenching 

—, rolling 

—, saturation 

— entropy chart 

— entropy diagram 


template 

—, check 
temporary fastening 
tension, actual 
—, centrifugal 
—, effective 

—, low 

test, aerodynamic 
—, bend 

—, bending 

—, Brinell 


test, brinel} 
ବଳ୍ଧ ଭସ ଗଲ୍ଠି ପକର 


ଦ୍ରିସୂର୍ତ୍ତିକ (ନକାସ୍ଟ) 
ପଣାଳୀ 


ରୁଳ୍ଲା ଗରତଙ୍କସ୍ତ ନନକାୟ୍ 
F.P.S. ପକର 
ଦଵବସ୍ଥେ ଭକ ସନ୍ତ୍ରଥଣାଲୀ 
ଅଲ୍ରଃକ୍ଷଣଣ ଯନ୍ତ୍ରୁଣାଲୀ 
ସ୍ପେହନ ଯନ୍ତ୍ରପଣାଲୀ 
ମ୍ପେଝ,କ ପଇ 
M.K.S. ପଛର 
ମୋଲ୍‌ ପକର 

ନର୍‌ଗେକ୍ଷ ମ୍ମାନ୍ଷକ ପଲର 


ମାନକ ସାଧାରଣ ଜୁନ୍ତଷ 

ମକ୍ସଶୀଉନ ଭବ 

ର୍ବେଲ୍ନ ଉଝ୍ବାଷ 

ସନ୍ଧ୍ତି କଷ୍ତିଷ 

ଜ୍ନ୍ଧପଏନ୍‌ଷୋଷି ଗୃଝ 

ଉନ୍ତୁଷ-ଏନ୍‌ ପି 
ଆରେଖ 

ଵେମ୍େ ୫ 

ଯାଞ୍ଚ ଖେ ଝ୍‌ 

ଅସ୍ଥାସ୍ସୀ ପର୍ବବନ୍ଧନ 

ପ୍ରକ୍ତ୍ ଢାନ 

ଅପକେନ୍ତରୀ ଜାନ 

କାର୍ଫାକାସ୍ ଢାନ 

ମୀର ଢ୍ଭାନ 

ବାସ୍ମୁଗରକ ଗଟ୍ଟକ୍ଷଣ 

ରଙ୍କନନ ପ୍ରଣ 

ବଙ୍କନ ଗସ୍ଵୀକ୍ଷଣ 

ରବ ନେଲ୍‌ ଗତ୍ରକ୍ଷଣ 
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test, burst tool, boring 
rere 
test, burst ସ୍ରମ୍ପୋଃ ଷର୍ରକ୍ଷଣ theory, kinetic ଗତତଜ ତ୍ତ 
—, comparative ରୁଲନାସ୍ପକ ଗସ୍ଚକ୍ଷଣ — of heat ଢାଷ ଉତ୍ତର 
—, Compression ସମ୍ପୀଉନ ଗସ୍ଵକ୍ଷଣ thermal efficiency, ଚବେବ୍ରକ ତାଷୀସୟ୍ତ ଦମ୍ଷଭା 
—, constant power ସୁ ର-ଶନ୍ଚ ଗସ୍ତକ୍ଷଣ brake 
—, corrosion ସଂ୍ଷାର୍‌ଣ ପସ୍ଵକ୍ଷଣ thermocuple, copper ତାମ୍ତ-କନ୍‌ଷ୍କାଣ୍ଟାନ 
—, crack ଅନଭ୍‌ଞ୍ଜନ (ସାଃ୫) constantan ଲା୍ସମୁଗ୍ଧ 
Fa p thermoelectric ଉାଷ-ଚୈଦୁ ରକ 
— Eric 
oo ଗଳସେକୁ pyrometer ପାଇଗଲେ ୫ର 
pause ଡି ର ସନ thickness gauge ରବଧମ୍ଭାପକ ଗେଜ୍‌ 
ସୀ : : ପୀ 
—, fatigue ଶ୍ରାଲ୍ତ ଷସ୍ବକ୍ଷଣ re ¢ 
= fraetore ଛର୍ଞନ ଗସଷଣ ompson indicator ୫ଅମସନ୍‌ ସୃ 
thread, Acme ଏକ୍ମେ ଚ୍ଡ଼ 
—, free bend ମୁକ୍ତ ବଙ୍କନ ପସ୍ଟକ୍ଷଣ i Ms 
| | —, B.A. B.A. ରଡ଼ 
—, fuel consumption ଇଦ୍ଧନବ୍ଯସ୍ଟ ସସ୍ଟ୍ତ Belcher Cos ମାଜକ ଗଞର 
—, hardness କଠୋରଢା ଗସ୍ଧକ୍ଷଣ ’ ର ce 5 
, e 
I ପ୍ରଭଘାଉ ପର୍ବକ୍ଷଣ —, buttress ବସ୍‌ (ବଷ) ର୍‌ 
—, industrial ଓାଦେ୍ୟାଗକ ଗ୍ଚଂଣ —, coarse screw ମୋଛା ଚଉ 
_ : { A ” A 
, Izod impact ଆଇଜଡ଼ a fine setew ସୃଷ୍ଣ ର୍ଡ 
i Pe ପାଇପ୍‌ ରଡ଼ 
—, Morse ମୋସ ପର୍ରକ୍ଷଣ threading die ରଞ୍ଜକଂଖା ଡାଇ 
_ ¢ a6)0 
, Motoring ମୋରି ଗର୍ବଗଣ three flow condenser ? ପ୍ରବାସ୍ତ୍ର ଦୂବରଣିନ୍ଧ 
—; notched bend ଗାଷମୁକ୍ତ ବଙ୍କନ ପସ୍ଵକ୍ଷଣ throttling ଉ୍‌ପଗର୍େଧୀ 
—, power ଶିଠ ପର୍ସକ୍ଷଣ calorimeter କାଲୋରମି୫ର୍‌ 
—, reverst bend ବିଷିଗ୍ଵତ ବଙ୍କନ ସରସ | (1୦୪ crank ନାଙ୍କ କ୍ଷେଷ 
—, root bend ପିସ୍ଷିଣି | thrust, axial ଅଷ୍ୀୟତ ଷଣ୍ୋଦ୍ଦ 
¬, ୮ପpture (creep)  ବିତ୍ସପ। ବିଭଞ୍ଜନ ଷର୍କ୍ଷଣ | ` ପ୍ରାନ୍ମ ଷଣୋଦ 
—, Side bend ପାସ ଚିକଜ ଅରଷର time, arcing ଅକ୍ରିଳ ସମ୍ଭସ୍ଟ 
e ଚି ସ୍ 
—, tee bend ୭ କାକଳି ପର୍ଷର tolerance ସଭ୍ଷ୍ଣି ତା 


—, tongue bend 
tester, centre 


theoretical coefficient 


of performance 
theory, aerofoil 


—, atomic 
—, boundary layer 


କିଦ୍ରା ବଙ୍କନ ଅଟ୍ୁକ୍ଷଣ 
କେନ୍ରକ ପଟ୍ଚକ୍ଷକ 
ଢାଞ୍ଜ କ ନଞ୍ମାଦନ ଗୁଣାଙ୍କ 


ବାସ୍ତୁ“ପନ୍ଧ ଉଡ 
ପର୍‌ମ୍ଭାଣବକ ଢତ୍ତ 
ସ୍ୀମ୍ମାନ୍ତ ସ୍ତର ଉତ୍ତ 


—, accumulation of 
—, bilateral 
tongue bend test 
tool, bending 


—, boring 


ସଦ୍ରଷ୍ପତା ସଂଙ୍କଲନ 
ଦ୍ବିୟାଣ୍ଟ୍‌ କ ସହ୍ରଷ୍ଣଡା 
କିତ୍ରା ବଙ୍କନ ଷଟ୍ଧକ୍ଷଣ 
ଛନ ଦୁରଆର 
(ଅନୂସନ୍ତ) 
ପ୍ରବେଧନ ଅନନ୍ତ 
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ସାନ୍ତ କ ଇଞ୍ଜି ଳସ୍ଵରଂ 


turbulent broaching 


tool, broaching 
—, counter boring 
—, cranked 


—, cutting 

—, grinding 

— steel 

— —, carbon 
tooth, apex of 
top dead centre 


— land 

torque, braking 
train, compound 
—, epicyclic 
—, gear 

—, reverted 
tranquil arc 
translational 


kinetic energy 
transmission 


dynamometer 

— of heat 
transverse crack 
— metacentre 
trap, expansion 
—, float 
travel, cross 
trestle, adjustable 
trial, boiler 
—, comparative 
—, condenser 
—, duration of 
triple expansion 

engine 


ବ୍ରୋଚନ ଅନ୍ୁସନ୍ତ୍ର 
ପ୍ରରବେଧନ ଅନ୍ୁଯନ୍ତର 
ବାଙ୍କ ଯୁକ୍ତ (ଗୃଲିଢ) 
ଅନୁଯନ୍ତ୍ର 
କରିନ ଅନନ୍ତ 
ଅଘଘଷଣ ଅନୁସନ୍ତ୍ର 


ଅନୁଯନ୍ତ୍ର ଇମ୍ଥାଉ 
କାଙ୍କଳ ଅନୁଯନ୍ଧ ଇଞ୍ମାତତ 


ଦନ୍ତ ଶୀର୍ଷ 

ଉଣି ମୁଁ ରତା (ନଶ୍ଧଲତା) 
କେନ୍ଦ୍ର 

ଶଷ ଉଲ 

ଆଗ୍ଲେଧନ ଆଘ୍ଟ୍ଷ୍ଣ 

ସଂଯୁକ୍ୁ ଗିଅର ମାଲା 

ଏପିସାଇଁକୁ କ୍‌ ଗିଅରମ୍ଭାଲ 

ଗିଅର ମାଲା 

ପ୍ରଭବର୍ବିଭ ଗିଅର ମାଲା 

ଶାନ୍ତ ଆକ | 

ସ୍ଥାନାଲୁର୍ଗସ୍ ଗରଜ ଜଜ 


ସଞ୍ଚାରଣ ଡ଼ାୟ୍ନା- 
ମୋମିଃର 

ଉାଷ ସଞ୍ଚର୍‌ଣ 

ଅନୁଥ୍ତସ୍ଥ ଅନୁଭଙ୍କ 

ଅନୁପ୍ସ୍ଥ ଆଥିବ କେନ 

ପ୍ରସାର ସାହ 

ପ୍ରଚ ସାନ 

ଅନୁଥସ୍ଥ ସରଣ 

ସମ୍ଭାସୋଜ୍ୟ ମଞ୍ଚକା 

ବସ୍ଟଲ୍‌ର ପସ୍ରକ୍ଷା 

ଭୁଲନାସ୍ଥକ ଗସ 

ଦାବଣିନ୍ଧ ପସ୍ଵଷ୍ା 

ପସ୍ଵୀକ୍ଷା କାଲ 


ର୍ନ ୍ସାରକ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ 


true latent heat 
tube, boiler 

—, choke 

— , condenser 
—, diffuser 

—, exit 

—, fire 

—, furnace 

—, glass 

—, hot 

—, Pitot 

—, porcelain 
tungsten electrode 


turbine, axial flow 

—, axial flow 
reaction 

—, back pressure 

—,Banki 

—, bleeder 

—,exbhaust 

—, Francis 


*—, free jet 


—, Girard 
—, low pressure 
— radial flow 
—, reaction 
—plant, binary 
vapour 
turbe blower 
— compressor 
— prop 
turbulent arc 
— flow 


turbulent flow 


ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ତ୍ର ଭାଗ 
ବୟ୍ଟଲ୍‌ର ନାଲକ୍ରା (୍ଯବୁ) 
ଗ୍ଟେକ୍‌ “ବ୍‌ 
ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ ଝ୍ୟବ୍ର 
ବସାରକ ବ୍‌ 
ନଗମ ୟୁବା 
ନିଆଁ ଯବ 
ସଂଜୈସ ଶ୍ୟବ 
କାଥ ଝ୍ୟବ୍‌ 
ଉସ୍ତ ଝ୍ୟୁବ୍‌ 
୍ଝାଵେ ଝ୍ୟୁରୁ 
ଷୋହି' ଲେନ୍‌ ଝ୍ଯବ୍ର 
୫ଙଂ ଖ୍ଲେନ୍‌ 
ଇଲେକ୍ଟଞାଡ୍‌ 
ଅଶ୍ରୀସ୍ବ ବାହର ୫ରବାଇନ୍‌ 
ଅୀୟ ପ୍ରବାହ ପ୍ରର୍ଦ ସା 
୫ରବାଇନ 
ନ୍ତ ଗ୍ୃଷ ୫ରବାଇନ୍‌ 
ବାଙ୍କ ୫ର୍‌ବାଇନ୍‌ 
ନି/ସାବୀ ୫ରବାଇନ 
ରେରନ ୫ର୍‌ବାଇନ୍‌ 
ଫ୍ରାନସିସ୍‌ ୫ର୍‌ବାଇନ 
ମୁକ କେଃ ୫ରବାଇନ୍‌ 
ଜୀଘଵର ୫ର୍‌ ବାଇନ୍‌ 
ଲଘୂଚ୍ଵପ ୫ରବ୍ରାଇନ୍‌ 
ର୍ନ ଜ୍ଯ ସ୍ତବାହଃ ରବାଇନ 
ପ୍ରଭିର୍ଵ ୟ୍ଵା ଝର୍‌ବାଇନ୍‌ 
ଦଧ ଦାଝ୍ୀୟ୍ଵ ୫ରବାଇନ୍‌ 
ସଂ ଯନ୍ତ୍ଵ 
୫ଟ୍ଦୋ ବୋଅର 
୫ଟୋ ସମ୍ପାଡ଼କ 
୫ଟୋ ପ୍ରଥ୍‌ 
ବ୍ଧ ଆର୍କ୍ 
ବ୍ଟବ୍ଧ ପ୍ରବାଦ 
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Mechanical Engineering 
twin flame blow. pipe 


twist, axis of 


twin flame blow-pipe ର୍ଦଧ ଶିଖା ଫଙ୍କନଲୀ 
two bar guide 


— tandem compound ସୁଗଲ 6୫ଣ୍ଡମ ବଦୁପଦ 


engine ଇଙ୍ଗଜନ୍‌ | —flow condenser 

twist, angle of ବ୍ୟାବଣ୍ିନ କୋଣ ` 
U 

unbalanced crank ଅସମ୍ତୁଲିଉ ଦାଙ୍କ unit, fundamental 
uniflow engine ଏକଦ୍ଦଗପ୍ରବାସ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ | 0 heat 
unit, absolute ନରପେକ୍ଷ ମାନ୍ଧକ i 
a universal gas constant 
—, derived ଭ୍ଧ୍ଯସ୍ପମ୍ତ ମା୍ଦଧକ 


—, engineer’s ଇଂକିନ୍ନୟୂର୍‌ଂ ମାନ୍ଧକ unstable arc. 


Vv 
value, absolute ଲରଗଣେକ୍ଷମାନ | valve, delivery 
—, calorific କ୍ୟାଲେସସ୍ତ ଜାନ 1 =, disc 
—, carbon କାନ ମାନ —, double beat 
—, evaporative ବାଷ୍ପାସ୍ଟନ୍ଧକ ମାନ 
valve, acetylene ଏସିଝଲ୍‌୍ନ ତ୍ଲ୍ଭ —, dry back pressure 
—, admission ଅଲ୍ଧର୍ଗମ ଷ୍ଵଲୁଭ୍‌ —, D-slide 
—, air ବାସ୍ତୁ ଗ୍ଵଲ୍୍‌ଭ —, feed check 
—, automatic check ସ୍ତସ୍ତଂଗ୍ୃଲଜ ଚେକ —, flow control 
ଭ୍ଵଲ୍‌ଭ୍‌ | ¬, uel 
—, auxiliary ସହାୟକ ଷ୍ଟଲ୍‌ ଭ୍‌ —, Hopkinson 
—, ball ବଲ୍‌ ଗ୍ଵଲ୍‌ଭ Ferranti-stop 
—, butterfly ସ୍ତଜାଷଭତ ଷ୍ଲ୍ଉ —, inlet 
—, bypass ଭ୍‌ଷମ୍ଭାଗୀ ଷ୍ଵଲ୍‌୍୍ଭ — , Junction 
ତ a ର | ବଚ ବା ସୀଚଜଲ —, lever safety 
water safety ସସ୍ୟାଦରଷରୁ ଗନ୍‌ —, needle 

—, conical ଶଙ୍ଗ ।କାର ଭାଲ୍ଭଉ —, non-return 
—, Corliss କଲିସ ଭ୍ଲଲ୍‌ଭ | 
—, dead-weight ଜଡ଼ଘତ୍ଵର୍‌ ନର୍ବଷଷ୍ତ —, outlet 

safety ଗ୍ଵଲ୍ଭ୍‌ ¦ —, pop 
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valve, pop 


ବ୍ୟାବତ୍ତନନ ଅଷ୍ 
ଦ୍ଧିଦଣ୍ତ ନଦ୍ଦେ ଶକ 
ର୍ଦ୍ଧପ୍ରବାସ୍ତ୍ର ଦ୍ରାବଣିନ୍ଧ 


ମାଧାକର୍ଷୀସ୍ ମାନ୍ଧକ 
ଉାଷ ମାନ୍ଦକ 
ରଶ୍ବଜମୀନ ଗ୍ଯାସ 

ଧ୍ ବାଙ୍କ 


ଅନର ଆଁ 


ପ୍ରଦାନ ଗ୍ଵଲ୍‌ଉ୍‌ 
ଚର୍ବ କା (ଉସ୍‌) ଭାଲ୍ଭ 
ର୍ଦ ୱନ୍ଦକ ଗ୍ବଲ୍‌ଭ, 
ର୍ଦୁ ଠିକା ତ୍ଵଲ୍‌ଭ 
ଶୁଷ୍ଠ ଗଶ୍ଧଗ୍ଳପ ତ୍ଵଲ୍‌ଭ୍‌ 
D-ସ୍ପଣ ଝ୍ଲ୍ଭ 
ସ୍ରଭରଣ ନଗେଧ ଭ୍ବଲ୍‌ଭ୍‌ 
ସ୍ତବାହ ନସ୍ଟତ୍ତ୍ରକ ଭ୍ଵଲ୍‌ଉ୍‌ 
ଇଛନ ଭଲ୍ଭ 
ହୁଷକନ୍‌ସନ ଟେର 
. ବଷ ୍ଵଲୁଭ 
ଅଲ୍ପଗମ୍ଭ ଶ୍ଵଲ୍‌ଭ୍‌ 
ଜଙ୍କସନ ଭ୍ଵଲ୍‌ଭ୍‌ 
ଲ୍ଭ୍ରଯୁ ଲୁ ନର୍ବପଷ୍ବା 
ଷ୍ଵଲ୍‌ଭ୍‌ 
ସୃଚୀ ଭ୍ଵଲ୍‌ଭ 
ଅପର୍‌ବରିମୀୟ ତ୍ଵଲୁଭ 
, ଅନବରଠୀ ରାଲ୍ଭ 
ନଗମ ଭ୍ଲ୍ଭ୍‌ 
ପପ୍‌ ଭ୍ଵଲୁଭ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


88 


valve, reducing 


ଯାନ୍ତି କ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଟର୍‌ଂ 


watcr suction pump 


valve, reducing 
—, stop 
— gear, Hackworth 


vane, fixed 
—, guide 
vapour absorption 
refrigerator 
— compression 
refrigerator 
— cycle, binary 
— engine, binary 
— turbine plant, 
binary 
variable compression 
engine 
— pressure accumu- 
lator 
variation, Cyclic 
velocity, absolute 
—, angular 
—, average angular 


—, circumferential 
—, critical 
— higher critical 


— of precession, 
angular 


wall, cylinder 
water, cooling 
— jet pump 


ନୃଯନକାର୍ୀୀ ଭ୍ବଲ୍‌୍ଭ 

ଷ୍ଟ ତ୍ଵଲ୍‌ଭ 

ହରାକ୍ଜ୍‌ଆ୍ି ତାଲ୍ଭ 
ଯନ୍ତ୍ରାବଲା 

ବଛ୍ଧ ଭେନ୍‌ 

ନରେଂଶକ ରନ 

ବାଷ୍ପ ଅବଣୋକ୍ଷଣ 
ପ୍ରଣୀଉନ୍ଧ 


ବାଷ୍ପ ସମ୍ପୀଡ଼ନ ପ୍ର୍ଣୀରନ୍ଧ 
ଦ୍ିବାଷ୍୍ଣୀୟ ଚନ 
ଦ୍ଵିବାଷ୍ପୀୟ ଇଂଜନ୍‌ 
ଦ୍ଵିବାଷ୍ପମୀୟ ୫ରବାଇଁନ 
` ସଂସନ୍ତ 
ପରବ ର୍ିମୀୟ୍ତ ସମ୍ପୀଡ଼ନ 
ଇଂକିନ 
ପରବର୍ତୀ ଗ୍ୃଷ 
ସଞ୍ଚାୟକ 
ନନ୍ଧୀସତ ବରଣ 
ନରଗଣେକ୍ଷ ପର୍‌ବବେଗ 
କୌଣୀୟ ପର୍‌ବେଗ 
ଦାରହାର କୌଣୀସ୍ 
ପରିବେଗ 
ପର୍‌୍ଧୀସ୍ଵ ପରବେଗ 
ଦନାନ୍ତକ ପରବେଗ 
ଉ୍‌ଇତ୍ତର ହାନ୍ତରକ 
ପର୍‌ଚବବେଗ 
ସୁରସସରଣ କୌର୍ଣୀସ୍ସ 
ପରବେଗ 


ଝିଲ୍‌ଣ୍ଡର କାନୁ 
ଶୀଁଉକ୍ର ଜଲ 
ଜଲ ଜେଃ ପଞ୍ଚ 


vent, air 

vernier, gear tooth 
vertical engine 
vessel, air 
vibrating conveyor 


| vibration, damped 


—, forced 

—, free 

—, longitudinal 

vibrational kinetic 
energy 

view, half sectional 

viscosity, absolute 

—, eddy 

voltage, arc 


—, arcing 

volume, clearance 
—, constant 

—, critical spec fic 
—, Cylinder 

—, defect of 

—, initial 
volumetric analysis 
— — of fuel 


— efficiency 
vortex, forced 


Ww 


water packed gland 
— sealed gland 
— suction pump 


ବାସ୍ତୁ ନଗମ Nn 
ଗିଅର ଦଲ୍ଧ ଉନିଅର 
ଜ୍ଵଵ୍ି ଲମ୍ପୀ ଇଂଜନ 
ବାସ୍ତୁ ଆନ 

କମ୍ପମ୍ଭାନ ବାହ୍ରକ 
ଅବମ୍ମନ୍ଦଭ କମଲ 
ପ୍ରଣୋଦ୍ଦଉ କମ୍ପନ 


ମୁକ୍ତ କମ୍ଭିଳ 
ଅନ୍ଦୈଘଘଯ କମ୍ପନ 


କମ୍ପନ ଗରଜ ଜ୍୍‌ଜି 
ଅଣଚିଯରଚ୍ଛେଦୀ ଦୃଶ୍ୟ 
ନରଗଣେକ୍ଷ ଶ୍ୟାନଢା 
ପି ଶ୍ୟାନଢା 
ଆକ ଗ୍ଵେଲ୍‌ଝେଜ୍‌ 
(ତେଲ୍‌ଃଢା) 
ଆର୍ଚ୍ଚନ ଭ୍ଵେଲ୍‌ଅା 
ଅବକାଶ ଆସ୍ବଭନ 
ସ୍ଥ ର ଆସ୍ୃଜନ 
ନାନ୍ତ୍ରକ ବଣିଷ୍କ ଆସ୍ୃଢନ 
ସିଲ୍‌ଣ୍ଡର୍‌ ଆସ୍ଢନ 
ଆସ୍ଟୃଉନ ଦ୍ଵସ 
ପ୍ତାରନ୍ତିକ ଆସ୍ପଭନ 
ଆସ୍ଟଭସୀୟ୍ଵ ବଶ୍ରେଷଣ 
ଇନ୍ଧନର ଆସୟ୍ଉସୀସ୍ୃ 
ବିଶେଷଣ 
ଆସ୍ତଉନ୍ନକ ଦଷ୍ଢା 
ପଣୋଦ୍ଦତ ଦୁମ୍ଭିଲ 


କଲବଳ ଗ୍ରାଣ୍ଡ (ଗୁ ) 
କଲରୁକ ଗାଣ୍ଡ (ଗରୁ ) 
ଜଲଖଣୋଷଣ ଅମ 
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water tube boiler 


water tube boiler 
web, crank 
weight, atomic 
—, balance 

—, counter 

weir, Cipolletti 
weir’s feed pump 


weld, butt 

—, corner 

—, f.eld 

—, fillet 

—, flush 

—, square butt 
welding, arc 


—, argon arc 
—, atomic hydrogen 


—, automatic 
—, carbon arc 
—, controlled arc 


—, electric 
—, electric arc 
—, flame 


- , flash butt 


—, forge 

—, fusion 

—, gas 

— gas shielded 
magnetic flux arc 


} 


Mechanical Engineering 


ଜଲନଲକା ବସ୍ଟଲ୍‌ର 
ବାଙ୍କ ଓ ବ 
ପରମାଣୁ ଗ୍ଵର 
ସମ୍ଭୂଲନ ଭ୍ଵର 
ସ୍ରରଭୋଲକ ଭ୍ଵର 
ଗିପୋଲେଝି ଓ ଆମ୍ଭ 
ଆର୍କ ସ୍ରଭରଣ 


4 cb 
୫କ୍କର ଣି ଲ୍ଡ଼୍‌ 
କଣ ଣି ଲଡ଼୍‌ 
କାର୍ପାସ୍ଥଲୀ ୟୁ ଓଲ୍ଡ଼୍‌ 
ସିଂଲେଃ୍‌ ଣ୍‌ ଲଡ଼୍‌ 
ଦସ ଓ ଡ଼ 
ବଟ ୫କ୍କର ଣ୍ଟ ଲ୍‌ଡ଼୍‌ 
ଆ ct ଲୁଡ଼ନ_ 

(ଣ୍ଟ ଲ୍‌ଉଂ) 
ଆଗିନ ଆଁ ଏ ଲ୍ଡ଼ନ 
ପରମାଣବକ ଦାଇଡ଼େ- 


ଚେନ ଣୈୈଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ 
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wheel, driving 


weld, hand ଦୁସ୍ତ ଓ ଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ 
— , high frequency ଉଇ ଆଅଦ୍ଧନ୍ତି ଓ ଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ 
—, inert gas ଅର ୟୃ (ଲଙ୍ଗ୍‌ ସ୍ତ ଗ୍ୟାସ) 
carbon arc ର ଆକ ଓ ଲୁଡ଼ନୁ 
—, inert gas ନର୍ସ ଗ୍ୟାସ ଅଙ୍ଗ ¬ 
tungsten arc ଲା ଅକ ଚଡ ଲ୍ଡ଼ନ୍‌ 
—, metal arc ଧାରୁ ଆଇ ଣ୍‌ ଲୁଡ଼ନ୍‌ 
—, overhead ଉଣ୍ଡି (ଶରଣ ` 
ଣ୍ଡ ଲଡ଼ନ୍‌ 


—, projection 

—, resistance 

—, self adjusting arc 
—, Semi automatic arc 


— accessories 


— alternator, arc 


ମଡକ — blowpipe 
କାଙ୍ଗଲଳ ଆକ ଓ ଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ 
ନସ୍ବର୍ଦତି ତ ଅକ — flame 
ଣ୍‌ ଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ 
ବଦ ଣ୍ଟ ଲୁଡ଼ଜ୍‌ | ¬ ମଧ 
ବିଦ୍ଧଉତ ଆକ ଣ୍ଟ ଲୁଡ଼ଜ୍‌ | ¬ generator, arc 
ଜ୍ାଲା (ଶିଖା) wet acctylene 
ସବ 6 ଲଡ଼ଳ — air pump | 
ଦରରମ୍ମକା ୫କୁକର wheel, abrasive 
ଣ୍ଟଲ୍‌ଡ଼ଜ୍‌ | —, annular 
ଫୋଜି ଣ୍ଟ ଲ୍‌ଡ଼ଜ୍‌ —, bevel 
ସଂଗଳଳ ଣ୍‌ ଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ —, brake 
ଗ୍ୟାସ ଣ୍ଟ ଲ୍‌ଡ଼ନ୍‌ —, coupled 
ଗ୍ୟାସ ପରର୍ଷି ତ _ —, crawler 
ରୁମ୍ବକ୍ସ୍ତ ଫରକ୍ମ୍ —, crown 
ଆକ ଡ ଲ୍ଡ଼ନ୍‌ ¡ ¬, driving 
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ଅନ୍ଦ୍ୁକ୍ଷେପଣ ଣି ଲଡ଼ନ୍‌ 
ସ୍ରରଭଗ୍ଵେଧ 66 ଲଞ୍ଜଂ 
୍ପଭଃ ସ୍ବାଯୋଙ୍ଗୀ ଆଇ 
ଧଠ ଲ୍ଡ଼ନ୍‌ 
ଅଣ୍ଟି ସ୍ପଗ୍ଟଲତଉ ଆକର 
ଲ୍‌ ଡ଼ଜ୍‌ 
ଣ୍ଵେ ଲ୍‌ ଡ଼ନ. 
ସହୋ8ଇ `ର୍‌ଣ 
ଆକି ଓ ଲ୍‌ ଡିଂ 
ଆଲ୍‌ ୫ଲୈଶର୍‌ 
ଲ୍‌ ଉଂ ବୋ ଆାଇଅ, 
ଣ୍‌ ଲ୍‌ ଡନ ଝଙଙ୍କନଲୀ 
ଣି ଲ୍‌ ଡ଼ନ ଶିଖା 
ଣି ଲ୍‌ ଡ଼ଳ ଗଲନ 


ଆକି ଲ୍‌ ଡ଼ନ କନ୍ଧନ୍ଧ 
ଆଦ୍ର ଅସିଝିଲ୍ଲନ୍‌ 
ବାସ୍ତୁକଲ ପମ୍ଷି 
ଅଷଘଷ୍ୀ ଚନ 
ବଲସ୍ଟାକାର୍‌ ଚନ୍ଦ 
ବେଭେଲ୍‌ ରକ 
ବ୍ରେକ୍‌ ଚକ 
ଯୂର୍ଗ୍ଣିଭ୍ ଚନ 
ସସ୍ତସୃୀ ଚନ 
ଦାଉ୍ଵନ ରକ୍ର 
ଗ୍ଟୁଲକ ରନ୍ଦ 
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wheel elliptic 
—, friction 
—,-grinding 


—, guide 

—, hand 

—, intermediate 

—, leading 

—, ratchet 

—, resin bonded 
grinding 

—, silicate bonded 
grinding 

wire gauge 


ଯାର କ ଇଞ୍ଜ ନୟ୍ବରଂ 


wheel elliptic 
Ie lipo esi toe ND OE Pe OE Or selene a TIP 
କାଠ ଫ୍ରାସ୍ସ 


ତ୍ଉତଗବୂନ୍ୀସ୍ତ ଚନ 

ଘର୍ଷଣ ଚନ 

ଶାଣ ଚକ, ଅଷଦର୍ଷଣ 

ଚନ 

ନରେ ଶକ ଚନ୍ଧ 

ଦହ୍ରାଉ ନକ, ହସ୍ତଚନ୍ 

ମଧ୍ବର୍ତୀ ଚନ 

ଅଗ୍ରଗ ଚନ୍ଧ 

ଗ୍ବରେଝ୍‌ ରକ 

ରେସିନ୍‌ (ଟ୍ଲ) ବନ୍ଧା 
} ଣାଣ ରକ୍ର 

ସିଲ୍‌କେଝ୍‌ ବନ୍ଧା 
} ଣାଣ ରକ 


ଭାର ଗେଜ 


yard, mould 


wooden flask 
woolf compound 
engine 
working, cold 
—, mechanical 
workshop, electrical 
worm, double 
threaded 
—, multithreaded 
wrap, angle of 
wrapped electrode 


wrench, monkey 
) pipe 
Y଼ ` 

ସଂଚକନଶାଲା, ଗୁଞ୍ଚଶାଲ 


wrench, pipe 


ଜଲ୍‌ଟ ବହୁଷଦ 
ଇଂଳିନ 
ଅଢାଅପ (ଣୀଢଲ) ରୁଷଣ 
ଯାକ କ ରୁଷଣ 
ବୈଦଧଡ କାର୍ଯାଶାଲା 
ଦୁଇ ଚୃଡ଼ିବାଲ ଓ ମଁ 


ବହୁଚ୍ଡ଼ ଓ ମଁ 

ସଂବେଷ୍ନ କୋଣ 

ସବେ ଉ 
ଇଲେକ୍ଞୋଡ଼ 

ମରଙ୍କ ରେଖ 

ପାଇଅ ରେଞଚ 
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